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ご注意 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容に関しては将来予告なしじ変更することがあります。 

3. NEC の許可なく複製 - 改変などを行うことはできません。 

4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ 
などお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

5. 運用した結果の影響については 4 項にかかわ 6 ず責任を負いかねますのでご了承くださ 
い。 

6. 本製品を第 H 者に売却 - 譲渡する際は必ず本書も添えてください。 

輸出する際のま意事項 

本製品（ソフトウェア）は、日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりません。本 
製品は日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。また、当社は本製品に関 
しミ毎外での保守サービスおよび技術サポート等は行つておりません。 

商標について 

NEC 、 NEC □ ゴ、 Multiimpact 、 目 arcodeStudio は日本電気株式会社の登録商標です。 
PrinterSignalS ね tion は NEC ソフト株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows NT 、 MS-DOS は米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

IBM 、 AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

Adobe Reader 、 Acrobat は米国 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の米 
国およびその他の国における登録商標または商標です。 

PrintAgent は富 ± ゼ □ 、ソクス株式会社の登録商標です。 

その他、記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。 


Windows XP は Microsoft Windows XP Home Edition operating system および Microsoft 
Windows XP Professional operating system の略です。 

Windows 2000 は Microsoft Windows 2000 Professional operating system および 
Microsoft Windows 2000 Server operating system の略です。 

Windows Server 2003 は Microsoft Windows Server 2003 operating system, Standard 
Edition ボよび Microsoft Windows Server 2003 operating system, Enterprise Edition の 
略です。 

Windows Me は Microsoft Windows Millennium Edition operating system の略です。 
Windows 98 は Microsoft Windows 98 operating system および Microsoft Windows 98 
operating system Second Edtion の略です。 

Windows NT 4.0 は Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0 
および Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4.0 の略です。 

◎ NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2005, 2006 
日本電気株式会社、 NEC パーソナルプ □ ダクツ株式会社の許可なく複製•改変などを行うこと 
はできません。 


はじめに 

このたびは NEC のプリンタをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

Multiimpact はネットワークに対応したド、ソトプリンタで、さまざまな機能を備えています。 
また、 Windows 環境でより'快適に使用していただける PrinterSignalS ね tion とリモートパネ 
ルを採用しています。この機能じより、プリンタの状態や巧刷の進行状況を確認したり、各種 
設定をコンピュータ側から行うことができます。 

本マニュアルでは 、 NEC Multiimpact を Windows 環境で使用するためのプリンタソフトウェ 
アのインストールちまじついて説明します。本マニュアルは、下記の Multiimpact シリーズを 
対象としています。 

• Multiimpact 700 XX 2 

• Multiimpact 700 XX 2 N 

• Multiimpact 700 JX 3 

• Multiimpact 700 JX 3 N 

• Multiimpact 700 LX 2 

• Multiimpact 700 EX 

• Multiimpact 201 MX 2 

• Multiimpact 201 HX 

プリンタソフトウェア*^の使用ちまじついては、プリンタソフトウェア CD - ROM じ収録され 
ているオンラインマニュアルをご覧ください。オンラインマニュアルの参照ち法じついては、 
本書の「オンラインマニュアル」 （ viii ぺージ）をご覧ください。 
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7ニユアルの構ぶ 

本マニュアルは、じ(下の構成となっております。 

第1章プリンタドライバ 

Windows 環境ごとにプリンタドライバのインストールちま、削除ちまについて、説 
明しています。 

第2章リモートパネル 

リモートパネルのインストールちま、削除ちまじついて、説明しています。 

第3章 PrinterSignalStation 

PrinterSignalS ね tion のインストールちま、削除ちまについて、説明しています。 

第4章その他の OS 環境 

MS - DOS 環境で使用するプリンタの指定じついて、説明しています。 


Multiimpact 700XX2N をお使いの場合は、 Mul 川 mpact 700XX2 と同じプリンタソフトウエアを使用 
します。 Mul 川 mpact 700 JX3N をお使いの場合は、 Mul 川 mpact 700JX3 と同じプリンタソフトウエア 
を使用します。本文中での説明は、 Mul 川 mpact 700XX2 のみ記述しています。 Multiimpact 700JX3/ 
700 LX2/700EX/201MX2/201HX をお使いの場合は、本文中での 「Mul 川 mpact 700 XX2」 をお使いの 
機種に読み替えてください。 
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プリンタソフトウエア CD-ROM について 

Multiimpact に添付されているプリンタソフトウエア CD - ROM は、次のフォルダとファイルで 
構成されています。 


フオルダとファイル名 

内容 

README 

本 CD-ROM ディスク内に入っているソフトウェアについて説明します。 

MI700XX2 

Multiimpact 700 XX2 プリンタソフトウ x アです。 Multiimpact 700 XX2 で 
印刷するために必要なファイル（プリンタドライバ、リモートパネル）が入っ 
ています。 

MI700JX3 

Multiimpact 700 JX3 プリンタソフトウ x アです。 Multiimpact 700 JX3 で 
印刷するために必要なファイル（プリンタドライバ、リモートパネル）が入っ 
ています。 

MI700LX2 

Multiimpact 700 LX2 プリンタソフトウェアです。 Multiimpact 700 LX2 で 
印刷するために必要なファイル（プリンタドライバ、リモートパネル）が入っ 
ています。 

Ml 700 EX 

Multiimpact 700 EX プリンタソフトウ x アです。 Multiimpact 700 EX で印刷 
するために必要なファイル（プリンタドライバ、リモートパネル）が入って 
います。 

M に 01MX2 

Multiimpact 201 MX2 プリンタソフトウェアです。 Multiimpact 201 MX2 で 
印刷するために必要なファイル（プリンタドライバ、リモートパネル）が入っ 
ています。 

MI201HX 

Multiimpact 201 HX プリンタソフトウェアです。 Multiimpact 201HX で巧 
刷するために必要なファイル（プリンタドライバ、リモートパネル）が入っ 
ています。 

PSS 

プリンタの状態監視ソフト PrinterSignalS ね tion が入っています。 

MANUAL 

プリンタやプリンタソフトウェアの使用方法を収録したオンラインマニュア 
ルです。詳細については ¥MANUAL フォルダ内の Readme をご覧ください。 

BARSTDO 

NEC バー〕ードユーティリティ BarcodeStudio です。このソフトウェアをイ 
ンストールすることにより Windows 環境でプリンタにバーコードフォント 
(6 種類）の印刷をさせることができます。 

• JAN 標準 

• Interleaved 2 of 5 標準、披;張、アドオン 

• Industrial 2 of 5 

• NW-7 

• CODE 39 

• CODE 128 

詳細については本フォルダ内の Readme をご覧ください。（郵便カスタマバー 
コードは添付されておりますが、 Multilmpact では十分な印刷精度を確保でき 
ませんので、ご使用にはならないでください)。 


iv 














こアの動作眉境について 


プリンタソフトウエアを使用する前に、コンピュータの環境がじ(下の条件を満たしていること 
を確認してください。 

• プリンタドライバをお使いの場合 

Windows XP / 2000 /Server 2003日本語版 、 Windows Me /98 日本語版、 

Windows NT 4.0 日本語版のいずれかが動作する PC 98- NX シリーズを含む旧 M PC / 
AT 互換機。 

• リモートパネルをお使いの場合 

Windows XP / 2000 /Server 2003日本語版 、 Windows Me /98 日本語版、 

Windows NT 4.0 日本語版のいずれかが動作する PC 98- NX シリーズを含む旧 M PC / 
AT 互換機。 

• PrinterSignalS ね tion をお使い(こなる場合 

Windows XP / 2000 /Server 2003日本語版のいずれかが動作する PC 98- NX シリー 
ズを含む旧 M PC / AT 互換機。 

• NEC バ ー 〕ードユーテイリテイ目 arcodeStudio をお使いの場合 

Windows XP /2000 日本語版 、 Windows Me /98 日本語版 、 Windows NT 4.0 日 
本語版のいずれかが動作する PC 98- NX シリーズを含む旧 M PC / AT 互換機。 


プリンタドライバ 


Windows 環境でプリンタへの巧刷制御を行うソフトウェアです。このプリンタドライバをイ 
ンストールできる Windows は次のバージョンです。それじ(外ではご使用になれません。 

• Windows XP 日本語版 

• Windows 2000日本語版 

• Windows Server 2003日本語版 

• Windows Me 日本語版 

• Windows 98日本語版 

• Windows NT 4.0 日本語版 


プリンタドライバのインストールちまについては「プリンタドライバ」 （1 ページ）、アンイン 
ストールちまじついては「プリンタドライバの削除（アンインストール）」 （41 ぺージ）を参 
照してください。プリンタドライバの使用ちまじついてはオンラインマニュアル*^を参照し 
てくださし、。 


オンラインマニュアルについては「オンラインマニュアル」 （ viii ぺージ）を参照してくださし、。 
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モートパネル 


リモートパネルを使うと、プリンタのを種設定をコンピュータの画面上で行うことができま 
す。リモートパネルをインストールできる Windows は次のバージョンです。それじ(外ではご 
使用になれません。 

• Windows XP 日本語版 

• Windows 2000日本語版 

• Windows Server 2003日本語版 

• Windows Me 日本語版 

• Windows 98日本語版 

• Windows NT 4.0 日本語版 

リモートパネルのインストールちまについては「リモートパネルのインストール」 （46 ぺージ）、 
アンインストールちまについては「リモートパネルの削除（アンインス!^ール)」 （50 ページ）を 
参照してください。リモートパネルの使用ちまについてはオンラインマニュアル* 1 をご覧くださ 
し、 


PrinterSignalStation 


PrinterSignalS ね tion をインストールできる Windows は次のバージョンです。それじ(外では 
ご使用になれません。 

• Windows XP 日本語版 

• Windows 2000日本語版 

• Windows Server 2003日本語版 

PrinterSignalS ね tion のインストールちま(こついては 「 PrinterSignalS ね tion のインストー 
ル」 巧7ぺージ）、アンインストールちまじついては rPrinterSignalS ね tion の削除（アンイン 
ストール)」 （61 ぺージ）を参照してください。 PrinterSignalS ね tion の使巧ちまについては才 
ンラインマニュアルをご覧ください。 

Windows の環境下でコンピュータの画面によりプリンタの状態（用紙なし、オフラインなど） 
を確認することができます。 


オンラインマニュアルについては「オンラインマニュアル」 （ viii ぺージ）を参照してくださし、。 
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NEC パーコードユーテ イリテイ BarcodeStudio 


Windows の OLE に準拠したバー〕ード作成ツールです。 Windows の OLE 技術を利用すること 
で、他のアプリケーションに対してバーコード作ぶ機能* 1 を追加することができます。 

このユーティリティをインストールできる Windows は次のバージョンです。それじ(外ではご 
使用になれません。 

• Windows XP 日本語版 

• Windows 2000日本語版 

• Windows Me 日本語版 

• Windows 98日本語版 

• Windows NT 4.0 日本語版 


• 目 arcodeStudio のインス I -- ル方法および使用ち法については、 CD-ROM 

目 ARSTD 日ディレクト U 内の README および Manual.htm ファイルをご覧くださ 
い。 

• Multiimpact は解像度約 6 . 3ドット/ mm (1 目日 dpi ) ですので、目 arcodeStudio で 
推奨されている設定をご使用ください。 


6種類のバーコード （JAN、Interleaved 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 NW-7、CODE39、CODE128) の 
表示および印刷を可能にします。ただし、バーコードの大きさ、用紙の質、インクの濃度などに 
よっては読み取り率にばらつきが生じやすいので、事前に読み取り評価を行った上でご使用くださ 

し、 0 

郵便カスタマバーコードも添付されておりますが、 Multiimpact では十みな印刷精度を確保できませ 
んので、ご使用にならないでください。 
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オンラインマニュアルには、プリンタの操作方法、プリンタドライバ、リモートパネル、およ 
び PrinterSignalS ね tion の使用ちまじついて記載されています。 


オンラインマニュアルは 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズせ）の PDF 形 
式で作ぶされています 。 Adobe Reader または Acrobat Reader 4.0 JJ ： U 上をインストールし 
てからオンラインマニュアルをご覧ください 。 Adobe Reader の製品情報などは、アドビシス 
テムズ社のホームぺージ （ http :// www .6 idobe . co . jp / 2006年5月現在）でご覧になれます。 


ここでは 、 Multiimpact 700 XX 2 の場合を例にあげて説明します 。 「Multiimpact 700 XX 2」 を 
お使いの機種に読み替えてください。 


Mumimpact に添付のプ U ンタソフトウエア CD-R 日 M は、 CD-R 日 M をドライブにセツ 
卜するだけで自動的にメニュープ□グラムを起動させる機能を持っています。自動的に 
メニュープ□グラムび起動しない場合は、 CD-R 日 M 内のルート デイ レクト U にある 
MISETUP . EXE を実行してください。 


〇プリンタソフトウェア CD - ROM をドライブにセツトする。 

[ Multiimpact シリーズプリンタソフトウェア]ダイア□グボックスが表示されまず。 


0 [Multiimpact 700 XX 2] を選択し、 
[0 K ] をクリックする。 

インストールを行う機種を選択してくだ 
さい。 



0 [オンラインマニュアルを読む]をクリツ 
クする。 
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本文中で使用の記号の意味 

このソフトウェアでは、本文中で次に2種類の記号を使用しています。それぞれの記号は次の 
ようじ定義されています。 


記号 

内容 

要 

このを意事項および指示を守らないと、プリンタを含むコンピュータシステムじ影響を 
与える障害が発生するおそれがあることを示しています。 

ェック 

このを意事項および指示を守らないと、プリンタが正しく動作しない可能性があること 
を示しています。 
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プリンタドライバ 


インストール方法の選択 

お使いの〕ンピユータで Multiimpact をご使用になるためじは〕ンピユータじプリンタドライ 
バを組み込む作業が必要です。この作業を「インストール」と呼びます。 

プリンタソフトウェアのインストールには、「インストーラじよるインストール」と「プラグ • 
アンド•プレイによるインストール」の2種類のち法があります。各インストールじ対応して 
いる Windows のバージョンはじ(下のとおりです。各 0 S の環境に合わせてち法を選択してくだ 
さい。 

インストーラじよるインストール 

• Windows XP / 2000 /Server 2003日本語版（一2ぺージ） 

• Windows Me /98 日本語版（一10ぺージ） 

• Windows NT 4.0 日本語版（一16ページ） 

プラグ-アンド-プレイじよるインストール 

• Windows XP/Server 2003日本語版（一のぺージ） 

• Windows 2000日本語版（一26ぺージ） 

• Windows Me 日本語版（一29ぺージ） 

• Windows 98日本語版（一33ページ） 


Windows XP/2 日日日/ Server 2003日本語版、 Windows Me/98 日本語版びインス 
I-ールされているコンピュータに新しい周辺機器などを接続すると、コンピュータび起 
動時にその周辺機器を検出し、自動的にセットアップを案内する画面び表示されます。 
これび、「プラグ•アンド-プレイ」機能です。接続する周辺機器び「プラグ-アンド- 
プレイ」に対応していればセットアッププ□グラムなどを使ってインス!-ーラを起動さ 
せる必要びありません。 Multiimpact は「プラグ•アンド•プレイ」に対応しています。 
詳しくは「プラグ•アンド•プレイによるインス!ル」に2ぺージ）をご覧ください。 


■プリンタどフィバ 






インス I ラによるインス I ル 


Windows XP / 2000 /Server 2003日本語版 


ここでは Windows XP 日本語版 、 Windows 2000日本語版、または Windows Server 
2003日本語版用プリンタドライバのインストールの手順を Multilmpact 700 XX 2 の場合を例 
にあげて説明します。 「 Multiimpact 700 XX 2」 をお使いの機種に読み替えてください。 

このソフトウェアマニュアルの説明に従って Multiimpact じ添付のプリンタソフトウェア CD - 
R 0 M を起動すると、コンピュータの画面にダイア□グボックスが表示されます。画面の指示 
じ従ってプリンタドライバをインストールしてください。 


インス I ルずる前に 


Windows XP、Windows 2000、または Windows Server 2003の基本的な操作およびセツ 
トアップについては各 OS じ添付のマニュアルなどをご覧ください。 


• Windows XP で他のユーヴーびお使いのコンピュータに□グオンしている場合、プ 
U ンタドライバのインストールは行えません。各ユーヴーに切り替えて□グオフし 
てからインスI-ールを行ってください。 

• Windows XP にプ U ンタドライバをインス!-ールする場合は、実施者び「コン 
ピュータの管理者」である必要びあります。 

• Windows 2日日日または Windows Server 2日日3にプ U ンタドライバをインスI 
ルする場合は、実施者び 「Administrators」 または 「DomainAdmins」 グループ 
のメンバーである必要びあります。どちらのメンバーでをない場合は、インス!-一 
ルを行うことはでさません。 

• プ U ンタドライバをインスI-ールする前にすベてのアプ U ケーシヨンを終了させて 
<ださい。 

• インスIルを始める前に、 Multiimpact に添付のプ IJ ンタソフトウエア CD-ROM 
を用意してください。 
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ネットワーク環境で共有プリンタをお使いじなる場合も、共有プリンタのプリンタドライバをイ 
ンストールする前に次の手順で Multilmpact プリンタドライバをインストールしてください。 


Windows XP、Windows 2000 、 Windows Server 2003のインストールの手順はほほ同じ 
です。ここでは 、 Windows XP でのインストールちまを例に説明しています。 

Windows 2000または Windows Server 2003をお使いのちは 、 Windows XP を Windows 
2000または Windows Server 2003じ読み替えてお使いください。 

—チェック - 

Multilmpact に添付のプ U ンタソフトウェア CD-R 日 M は、 CD-R 日 M をドライブにセッ 
卜するだけで自動的にメニュープ□グラムを起動させる機能を持っています。自動的に 
メニュープ□グラムび起動しない場合は、 CD-R 日 M 内のルートデイレクト U にある 
MISETUP.EXE を実行してください。 


〇コンピュータの電源を ON にし 、 Windows XP . Windows 2000、または Windows 
Server 2003を起動する。 

プラグ•アンド-プレイが開始された場合、「プラグ•アンド-プレイによるインストール 
(WindowsXP/Server 2003 日本語版)」 （22 ぺージ）または「プラグ•アンド-プレイによ 
るインス! -- ル (Windows 2000 日本語版)」 （26 ぺージ）を参照してください。 

0プリンタソフトウェア CD - ROM をドライブにセットする。 

[Multiimpact シリーズプリンタソフトウェア]ダイア□グボックスが起動しまず。 

@ [Multiimpact 700 XX 2] を選択し、 


[ OK ] をクリックする。 

インストールずる機種を選択してくださ 
い。 


〇 [プリンタソフトウェアのインストー 
ル] ボタンをクリックする。 


Multiimpact シリーズプリンタソフトウェア 


ブリンタぞ遽巧してください。 


ブリンさを 
Multiimpact 700 EX 


1ム"1"り関" 山 li り II 
Multilmpact 7Q0JX3 j X 
Multiimpact 700LX2 ^ 


Multiimpact 201 HX 
Multiimpact 201 MX2 




が mr^ お ! 


■プリンタどフ VA 
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O [次へ]をクリックする。 



〇プリンタの接続先を設定する。 


• Multiimpact とコンピュータが直接つ 
ながっている 

[このコンピュータに接続されている 
□一カルプリンタ]を選択して、[プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に横化してインス!ルする]の 
チェックをかし、[次へ]をクリック 
する。一手順10へ 

• ネットワーク環境で接続している 


[ネットワークプリンタ、またはほか 
のコンピュータに接続されているプリ 
ンタ]を選択して、[次へ]をクリッ 
クずる。^手順8へ 


プリンタのおな!ウィザード 


□一カルプリンタまたはネブトワーウプリンタ 

設ミするプリンタの巧類をおちしてください。 


ほ巧するプリンタの桂類を指定してください： 

□ブラヴアシドプレイ巧なプリンタを自か的に巧化してイシストールする曲 
©ネットワ-クプリシタ、まをはほかの〕シビュ-夕じ巧待されているプリシタ(良 



み 找だ戚織窺磯臟獻 


プリンタの設定を巧沈:は、 


_ みへ祖て ] L 


’ エック- 


使用しているネットワーク環境により[次へ]をク U ックしたとさに表示される画面び 
異なります。手順8政外の画面び表示された場合は、日 S の取扱説明書を参照してプ U ン 
夕の接続先を設定してください。 
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O プリンタを検索する。 

• ネットワーク上のプリンタ名をダイア 
□グボックスに直接入力し、[次へ] 

をクリックした場合 


巧椅するプリンタを指ちしてください。 
〇 プリンタをきおする地） 


一手順17へ （8 ページ） 

• ネットワーク上のプリンタ名を入力し 
ないで、[次へ]をクリックした場合 

^手順9へ 


® お定しをプリンタじ操席砖州シタをま賠するじはこのオプシヨシを进巧してじ欠へ]をクリック)©: 
るが ^ !■ 

側 : 料 server 伟 rioter 

〇 インタ-本》卜上または自ミ借なのネットワ-ク上のプリンタ[こ巧綻するを） 

URL ： I 

巧リ： http ： //server/pr inters/ mypr i がげ /. pr inter 


r く戻る® i [ ホへ妙 




キサシたル ) 


〇ネットワーク上のプリンタ名を[プリ 
ンタ]に直接入力するか、[共有プリン 
夕]一覧から指定し、[次へ]をクリツ 
クする。 


手順17 (8 ページ）へ進んでください。 


® 使用するプリンタポートを選択し、[次 
へ]をクリックする。 



〇 [ディスク使用]をクリックする。 


プリンタの追化ウィザード 


ブリシタ y フ ho エ7のイシストール 

製這元とモデルでどのブリンタリフトウ I アをほうか;决ちします。 


逆戀寶激經龄城總®»擦^ 



製适元 

' ブリシ々 A 

um \ 

r -I 

Oki 

Okidata v , 

防 Multiimpact 700 EX 
i^NEC Multiimpact 700 LX 
l^NEC Multiimpact 700 JX 

&NEC Multiimpact 700>0< ^ , 


凹 このドライバはデジタル呈をされています。 
ドライ J くの呈ちが を至 ね巧ホ！ 
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® [製造元のファイルのコピー元]を設定 
する。 

[製造元のファイルのコピー元]に、「ヴ 
リンタソフトウエア CD-ROM のセットさ 
れている）ドライブを」、コ□ン （ ：）、 

円記号 （¥) に続けて次の内容を入力し、 

[0K] をクリックします。 

入力する内容はお使いの 0S によって異な 
りまず。 

• Windows XP、Windows Server 2003をご使用の場合 

Multiimpact 700 XX2/700XX2N をお使いの場合： 「Ml 700 XX2¥DISK1 ¥WINXP」 
Multiimpact 700 JX3/700JX3N をお使いの場合： 「Ml 700 JX3¥D に K1 ¥WINXP」 
Multiimpact 700 LX2 をお使いの場合： 「Ml 700 LX2¥DISK1¥WINXP」 

Multiimpact 700 EX をお使いの場合： 「Ml 700 EX¥DISK1¥WINXP」 

Multiimpact 201 MX2 をお使いの場合： 「M に 01MX2¥DISK1¥WINXP」 

Multiimpact 201 HX をお使いの場合： 「M に01 HX¥DISK 1 ¥WINXPJ 

• Windows 2000をご使用の場台 

Multiimpact 700 XX2/700XX2N をお使いの場合： 「Ml 700 XX2¥D に K1 ¥WIN 2000」 
Multiimpact 700 JX3/700JX3N をお使いの場合： 「Ml 700 JX3¥D に K1 ¥WIN 2000」 
Multiimpact 700 LX2 をお使いの場合： 「Ml 700 LX2¥DISK1¥WIN 2000」 

Multiimpact 700 EX をお使いの場合： 「MI70 日 EX¥DISK1¥WIN 2000」 

Multiimpact 201 MX2 をお使いの場合： 「M に 01MX2¥D に K1¥WIN 2000」 

Multiimpact 201 HX をお使いの場合： 「M に01 HX¥DISK 1 ¥WIN 2000」 

PrinterSignalS ね tion をご使用にな6ない場合は、片方向通信用ドライバをお使いください。 

• Windows XP、Windows Server 2003をご使用の場合（片方向通信用ドライバ） 

Multiimpact 700 XX2/700XX2N をお使いの場合： 「Ml 700 XX2¥D に K1 ¥XPCUSTOM」 
Multiimpact 700 JX3/700JX3N をお使いの場合： 「Ml 700 JX3¥D に K1 ¥XPCUSTOM」 
Multiimpact 700 LX2 をお使いの場合： 「Ml 700 LX2¥DISK1¥XPCUSTOM」 

Multiimpact 700 EX をお使いの場合： 「MI70 日 EX¥DISK1¥XPCUSTOM」 

Multiimpact 201 MX2 をお使いの場合： 「M に 01MX2¥DISK1¥XPCUSTOM」 

Multiimpact 201 HX をお使いの場合： 「MI201HX¥DISK1¥XPCUSTOM」 

• Windows 2000をご使用の場台（片方向通信用ドライバ） 

Multiimpact 700 XX2/700XX2N をお使いの場合： 「Ml 700 XX2¥D に K1 ¥ W2CUSTOM」 
Multiimpact 700 JX3/700JX3N をお使いの場合： 「Ml 700 JX3¥D に K1 ¥XW2CUSTOM」 
Multiimpact 700 LX2 をお使いの場合： 「Ml 700 LX2¥DISK1¥W2CUSTOM」 

Multiimpact 700 EX をお使いの場合： 「Ml 700 EX¥DISK1¥W2CUSTOM」 

Multiimpact 201 MX2 をお使いの場合： rMI20 1 MX2¥DISK 1 ¥W2CUSTOMJ 
Multiimpact 201 HX をお使いの場合： 「MI201HX¥DISK1¥XW2CUSTOM」 
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® 必要に応じてプリンタに任意の名前を 
付け、[次へ]をクリックする。 

お使いの Muitiimpact を簡単に識別できる 
名前を付けてください（例： NEC 
Multiimpact 700 XX2) 。 


〔 < 戻るお） 1 [ 汝へ化い * J I キゎ t ル I 


摩 


驢疑»終結磯！為雜を戀严ねるプリシ汹け一"一を 


プリンタをを)： 

[ jjlM 誦 m な化か！か] 


[く 戻る避 II, 放へ ( が〔キャンセル I 


® ネットワーク上で Multiimpact を他の 
ユーザーと共有するかを選択し、[次 
へ]をクリックする。 


ま斤しくをおを入力してくだぞい。みちみ 
©^；のブリシ々を共をしゎぃ城 


L ーザーじよって多県されわ 


キサシゎル ) 


0 [NEC Multiimpact 700 XX 2] を選択 
し、[次へ]をクリックする。 


W タソフトウ王アを进巧し。ださい。 


ブリンタのお加ウイザード 


るる、し イ常し 
すさたに を通か 
続でまう バ、る。 
接別。よ イはすい 
台識いい ラ合用さ 
数をさな ド場使だ 
複夕だし 夕るてく 
をンく複 ンいして 
名 U て重 U てとし 
タプしは。プし夕択 
ン各定名いのルン選 
U 、設夕さ他 - U を 
プはにンだにトプか 

じ合う U く前スうい 

分同場ょプてン使な 



プ U ンタドラ V バ 
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0 [はい]または[いいえ]を選択し、 
[次へ]をクリックする。 

[はい]を選択ずるとインス!-ール終了 
後、テストページが印刷されます。プリ 
ンタのシートガイドに A4 サイズ]: i 上の 
カット紙を縦にセットしてください。 

[いいえ]を選択ずるとプリンタドライバ 
のインストールのみ選択されます。 


の [完了]をクリックする。 


. エック . 




次のいずれかのダイア□グボックスび表示される場合びありますび、[続行]または[は 
い]をク U ックしてインス!-ールを継続してください。 



ム 


この/卜朽エア: 
プリンタ 


OWS がとの 



続行に） ) ['むな' 円'腳割 E ' を)' 1 




ぶ! 



職滅驗擢 r 。- 上でテスト 

イシスト-ルしおとしているソフトウ I アじは Microsoft デジタル吾を 
がありません*そのをめじ、このリフトウ I アが Windows で正しくれ巧 
すること朋ぉぉれません。 

プリン々 

Microsoft デジかレ呈をされたソフトウェアを巧をする巧合は、 
Windows Update Web サイト 

http://windowsupdate.microsoft.com ををおし、を1用できるソフト 
ウェアであるかどうがが1詔してください。 

インストールを続巧しますか？ 

[ l ……取唯……… i| いいえが ） I 詳細苗陆(が 1 
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テストぺづをプリシタじを信しています。プリシタの速商こより、パージぴ巧刷 
されるまで1好から2かかかる可能.性びあります。 

テストパ—ジは、ブリンタのヴラフィツウスとテキストのげ刷自目力を商単に示し、プ 
リンタドラがの技術倍報を提供しまも 


テストぺーヴび EP 拓 I だれた巧合は [0 K ] をウリツクしてくださ U 
ヴル'ンュ- 


テストパ-ヴヵ呵刷されない巧さは、[トラ: 


卜]をウリツクしてください。 


テストページ E 日刷が正しく実行された 
か確認する。 

• 手順16でテストページ E 日刷を巧うかの 
問いに[はい]を選択した場合 

テストページ印刷が自動的に開始され 
ます。テストページ印刷が終了すると 
ちの画面が表示されまず。 

テストページ印刷が正し<実行された 
な6 [0K] を選択してインストール 
を完了させまず。 

正しく実行されなかったときは[トラブルシュート]を選択して、現れた[ヘルプ]画面 
の指示に従って問題を解みしてください。 

• 手順16でテストページ E 日刷を巧うかの問いに[いいえ]を選択した場台 

テストページ印刷は行われません。手順19へ進んでください。 


11 トラカレシュ-卜の…; 


0 [プリンタと FAX ] または[プリンタ] 
フォルダ内にインストールされたプリ 
ンタのアイコンが表示されたことを確 
認する。 

これでインスI-ールは完了です。 


m 


プリンタと FAX 


ファイルの漏集を）ま示 M も'ちじ入り曲ツールのヘルプお) 

Q 房る- 〇 度 I 户お まな フォルタ 国， 


アドレス也)をプリンタと FAX 



八 

達 

ブリシタのタスウ た 1 


回 プリンタのィシストール 


NEC I 
Multiimpacti 

な FAX のセットアップ 


7 邮汾 2 i 
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Windows Me /98 日本 



ここでは Windows Me 日本語版 、 Windows 98 日本語版用プリンタドライバのインストール 
の手順を Multiimpact 700 XX 2 の場合を例にあげて説明します 。 「Multiimpact 700 XX 2」 を 
お使いの機種に読み替えてください。 

このソフトウェアマニュアルの説明に従って Multilmpact じ添付のプリンタソフトウェア CD - 
ROM を起動すると、コンピュータの画面にダイア□グボックスが表示されます。画面の指示 
じ従ってプリンタドライバをインストールしてください。 


インストールする前に 


Windows Me /98 の基本的な操作およびセツトアップについては各 OS じ添付のマニュアルな 
どをご覧ください。 


’ エック ■ 


• プ U ンタドライバをインスI-ールする前にすベてのアプ IJ ケーシヨンを終了させて 
<ださい。 

• インス!ルを始める前に、 Multiimpact に添付のプ U ンタソフトウエア CD- 
ROM*i と、 Windows 98日本語版ディスク (CD-ROM) を用意してください。 


Windows Me 、 Windows 98のインストールの手順は同じです。ここでは 、 Windows Me で 
のインストールちまを例に説明しています 。 Windows 98をお使いのちは 、 Windows Me を 
Windows 98に読み替えてお使いください。 


Mumimpact に添付のプ U ンタソフトウエア CD-R 日 M は、 CD-R 日 M をドライブにセツ 
卜するだけで自動的にメニュープ□グラムを起動させる機能を持っています。自動的に 
メニュープ□グラムび起動しない場合は、 CD-R 日 M 内のルート デイ レクト U にある 
MISETUP.EXE を実行してください。 


〇コンピュータの電源を ON にし、 Windows Me を起動する。 

プラグ•アンド-プレイが開始された場合、「プラグ•アンド-プレイによるインストール」 
に2ページ）を参照してください。 

0プリンタソフトウエア CD-ROM をドライブにセットする。 

[Multiimpact シリーズプリンタソフトウェア]ダイア□グボックスが起動します。 


Windows Me 日本語版の場合、プリンタソフトウェア CD-ROM のみご用意ください。 Windows Me 
日本語版ディスクは不要です。 
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0 [Multiimpact 700 XX 2] を選択し、 
[ OK ] をクリックする。 

インス I -ールする機種を選択してくださ 
い。 


:プリン如フトウェア 


ブリンタぞ涅巧してください。 




Multiimpact 700 EX 


if 删 I 印巧怖巧観畔 铜 01111111 PIIIIIIIIP 

Multiimpact 700 JX3 X 
Multiimpact 700LX2 UV 
Multilmoact 201 HX 


jlt ilmpact 2 
ult iimpact 2 



mj I 


O [プリンタソフトウェアのインストー 
ル] ボタンをクリックする。 


NEC 

感 

亞化 

: 終了} mn ^ 戻る;， 



0 [プリンタドライバのインストール]ボ 
タンをクリックする。 



■プリンタどフィバ 


























O [次へ]をクリックする。 



このウィザ-ドをほうと、プリンタを商単にインスト-ルできまも 
イシストールをおめるには、じたへ]を如ッウしてください。 


〇プリンタの接続先を設定する。 

• Multiimpact とコンピュータが直接つ 
ながっている 

「□一カルプリンタ」を選択して、[次 
へ]をクリックしまず。手順9に進ん 
でください。 

• ネットワーク環境で接続している 

「ネットワークプリンタ」を選択し、 
[次へ]をクリックします。手順8に進 
んで < ださい。 




キサンセ J レ」 


〇プリンタの接続先を[ネットワークパ 
スまたはキューの名前]に直接入力す 
るか、[参照]をクリックして表示され 
る一覧か6指定し、[次へ]をクリック 
する。 


[ネットワークパスまたはキューのを前] 
は、ネットワーク管理者などにお問い合 
わせ < ださい。 



平を載 i 薇?^編!^^铺 

ネットワーウバスまたはキューのをお®: 


を賜(防..」 


MS-DOS アプリケーンヨンから巧刷しますか？ 
广前、の 
いいかが 


<房る® [ ;文へ>、 j キサンセルI 


[ディスク使用]をクリックする0 四函圆 

ぶ ブリンタの裝這元とモデルを进巧 L •てください。プリンタじイシスト-ルディスクが讯、ている巧合 
屯み は、[ディスクほ踊をクリックしてください。プリシタび一段こねい巧合は、プリシタの7ニュアルを 
^ 安昭してを巧性のあるプリンタを进巧してください。 


製适元(凹):_プリシが E): 


Apple 

APTi 

AST 

AT&T 

Brother 

Bull 

斗 

AGFA-AccuSet 1000SF ぶの 3.1 雌 
AGFA-AccuSet 1000SF v 班. 3 
AGFA-AccuSet 1500 

AGFA-AccuSet 1500SF v 2013.1雌 


jd 

AGFA-AccuSet 800 

AGFA-AccuSet 800SF v 2013.1邮 

二 J 
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0 [製造元ファイルのコピー元]を設定する。 

[製造元ファイルのコピー元]に、「（プリ 
ンタソフトウエア CD-ROM のセットされ 
ている）ドライブ名丄コ□ン （ ： ） 、円 
記号 （¥) に続けて次の内容を入力し、 
[0K] をクリックしまず。 

入力ずる内容は機種によつて異なりまず。 


ディスクからインストル 


过 


を端!! i 髓默 

駐适元ファイルの コビー 元： 


キャン^<^ 

き照化 ).. . I 


p:¥MI700X の排に " 判 / IN9X 


TEI 


Multiimpact 700 XX2/700XX2N をお使いの場合： 「Ml 700 XX2¥D に K1 ¥WIN9X」 
Multiimpact 700 JX3/700JX3N をお使いの場合： 「Ml 700 JX3¥D に K1 ¥WIN9X」 
Multiimpact 700 LX2 をお使いの場合： 「Ml 700 LX2¥DISK1¥WIN9X」 

Multiimpact 700 EX をお使いの場合： 「Ml 700 EX¥DISK1¥WIN9X」 

Multiimpact 201MX2 をお使いの場合： 「M に 01MX2¥DISK1¥WIN9X」 

Multiimpact 20 1HX をお使いの場合： 「M に 01HX¥DISK1¥WIN9X」 

I チェック - 

• CD-R 日 M の挿入されているドライブ名は、[参照]をク U ックすれば確認すること 
びでさます。 

• 「補足説明3」 （4 日ページ）を併せてご覧ください。」 


0 「NEC Multiimpact 700 XX 2」 を選択 
し、[次へ]をクリックする。 


'録 プリンタの段ち元とモデルを遇巧してください。ブリシ功;;インストルディ. 

如 （& 驗ス i 離臘热磯齡纖 —g になぃち合は、: 


プリンタを)： 


[テイスクほ拍料 


_<戻る电） J _みへ >、」_キャンセル」 


® プリンタを使用するポートを選択し、 
[次へ]をクリックする。 



■プリンタどフィバ 
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0 必要に応じてプリンタに任意の名前を 
付け、[次へ]をクリックする。 

お使いの Multiimpact を簡単に識別できる 
名前を付けてください（例： NEC 
Multiimpact 700 XX2)。 


• 同じプ U ンタ名を複数台接続する 
場合は、各プ U ンタを識別でさる 
ように設定してください。また、 
プ U ンタ名は重複しないようにし 
て < ださい。 

• しソ前に他のプ U ンタドライバをイ 
ンスI-ールしている場合は、通常 
使ラプ U ンタとして使用するかし 
ないかを選択してください。 



® [はい]または[いいえ]を選択して 
[完了]をクリックする。 

これでファイルのコピーを開始します。 
[はい]を選択ずると、ファイルコピー終 
了後、テストページが印刷されます。プ 
リンタのシートガイドに A4 サイズじ(上の 
カット紙を縱にセットしてください。 
[いいえ]を選択ずると、ファイルコピー 
のみ行われます。 



Windows 98日本語版をご使用の場合 

ファイルのコピー途中でちのメッセージ 
ボックスが表示されることがあります。 

その場合は、次の①か 6® の手順を行つ 
てください。 

① Windows 98日本語版ディスク （CD-ROM またはフ□、ソピィディスク）を挿入して、 
[OK] をクリックしまず。 



• Windows プ U インスI -- ルモデルで Windows 98日本語版ディスクびお手元にな 
い場合は、[日口をク U ック後、「補足説明1」 （37 ページ）をご覽ください。 

• Windows 98日本語版ディスクをセットしたとき、 Windows のメニューび表示さ 
れる場合びありますび、そのメニューは閉じてください。 
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(D [ファイルのコピー元]を指定し、 
ファイルのコピーを再開させてく 
ださい。 

[ファイルのコピー元]にドライ 
ブおよびディレクトリ名を次のよ 
うに入力し [0K] をクリックする 
と、ファイルのコピーが再開され 
ます。 



PC98-NX シリーズを含む IBM PC/AT 互換機 （DOS/V 対応機）をご使用の場合 
「ドライブ名： ¥WIN98J 


. エック . 


• CD-R 日 M の挿入されているドライブ名は、[参照]をク U ックすれば確認すること 
びでさます。 

• 「補足説明3」 （40 ページ）を併せてご覧ください。 


0ファイルのコピーが終了したことを確認する。 

• 手順14でテストページ E 日刷を巧うかの問いに[はい]を選択した場台 

テストページ印刷が自動的に開始され 
まず。テストページ印刷が終了すると 
ちの画面が表示されます。 

テストページ印刷が正し<実行された 
な6 [0K] を選択してインストール 
を完了します。テストページ印刷が正 
しく実行されなかったときは[いい 
え]を選択して、現れた[ヘルプ]画 
面の指示に従って問題を解みしてくだ 
さい。 

• 手順14でテストページ E 日刷を巧うかの問いに[いいえ]を選択した場台 

テストページ印刷は行われません。手順16へ進んでください。 



^ [プリンタ]フォルダ内にインストール 
されたプリンタのアイコンが表示され 
たことを確認する。 

これでインストールは完了でず。 


フリンタ 


J ファイルの漏集(巨）まモか）わ尉こ入り(岛）ツールのヘルプな 
J 和戻る，■►，回 I なおま任フォルタ d 履歴 I な K ; 


j アドレス屯) I 函 フリン》 


恼 1— 三 

图 


フ‘リンタ 

プリンタの i 追加 

……… W 0 ………1 

Multiimpacti 
700XX2 1 

-■の つ411 .が f - け巧ホ^^^、，つし一|し文 







































Windows NT 4.0 日本語版 


ここでは Windows NT 4.0 日本語版用プリンタドライバのインストールの手順を Multiimpact 
700 XX 2 の場含を例にあげて説明します。 「 Mul 川 mpact 700 XX 2 J をお使いの機種に読み替え 
てください。 

このソフトウェアマニュアルの説明に従って Multilmpact じ添付のプリンタソフトウェア CD - 
ROM を起動すると、コンピュータの画面にダイア□グボックスが表示されます。画面の指示 
じ従ってプリンタドライバをインストールしてください。 


インストールする前に 


Windows NT 4.0 の基本的な操作およびセツトアップについては Windows NT 4.0 じ添付の 
マニュアル などをご覧ください。 


• プ IJ ンタドライバをインストールする場合は、実施者び 「 Administrators 」 または 
FDomainAdminsJ グループのメンバーである必要びあります。どちらのメンバー 
でをない場合は、 インス I -ールを行ラことはでさません。 

• プ IJ ンタドライバをインス I -ールする前にすベてのアプ U ケーシヨンを終了させて 
<ださい。 

• インス I ルを始める前に、 Mumimpact に添付のプ U ンタソフトウエア CD-ROM 
および Windows NT 4.0 日本語版ディスク ( CD - ROM ) を用意してください。 


ネットワーク環境で共有プリンタをお使いじなる場合も、共有プリンタのプリンタドライバを 
インストールする前に次の手順で Multiimpact プリンタドライバをインストールしてくださ 
い。 


Mumimpact に添付のプ U ンタソフトウエア CD-R 日 M は、 CD-R 日 M をドライブにセツ 
卜するだけで自動的にメニュープ□グラムを起動させる機能を持っています。自動的に 
メニュープ□グラムび起動しない場合は、 CD-R 日 M 内のルートデイレクト U にある 
MISETUP . EXE を実行してください。 


〇コンピユータの電源を ON にし 、 Windows NT 4.0 を起動する。 

Q プリンタソフトウエア CD - ROM をドライブにセツトする。 

[ Multiimpact シリーズプリンタソフトウェア]ダイア□グボックスが起動しまず。 
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0 [Multiimpact 700 XX 2] を選択し、 
OK をクリックする。 

インスI-ールする機種を選択してくださ 
い。 



〇 [プリンタソフトウェアのインストー 
ル] ボタンをクリックする。 
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キュー U’l ス•みがノ 


0 □一カルプリンタに巧刷したい場含は、 眼み腸】 
[このコンピュータ]を選択し、[次へ] 

をクリックする。 

[ネットワークプリンタサーバー]を 
選択した場合は、手順17に1ページ）へ 
進んで < ださい。 

—チェック- 


使用しているネットワーク環境により 
表示される画面び異なります。[次へ] 
をク U ックして手順7切外の画面び表 
示されたとさは日 S の取扱説明書を参 
照してください。 





湛離總徽狼魔蝶薇帮豁か 

f この]ンピ。-を Ml 

すぺての設定をこの]ンピュ-夕で昔巧し、巧ぶする巧合 


广ネットワ-ウフリンタサ-が-の 


ホへ(が >J みに/むレ 


〇任意のポートをチェックし、[次へ]を 

クリックする。 画 


〇 [ディスク使用]をクリックする。 
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O [配布ファイルのコピー元]を設定す 
る。 

陋己布ファイルのコピー元]に、「（プリン 
タソフトウエア CD - ROM のセットされて 
いる）ドライブ名」、コ□ン （ ：）、円記 
号 （¥) に続けて次の内容を入力し、 

[0 K ] をクリックします。 

入力する内容は機種によつて異なりまず。 

• Multiimpact 700 XX 2/700 XX 2 N をお使いの場合： 「 Ml 700 XX 2 ¥D に K 1 ¥ WINNT 40」 

• Multiimpact 700 JX 3/700 JX 3 N をお使いの場合： 「 Ml 700 JX 3 ¥D に K 1 ¥ WINNT 40」 

• Multiimpact 700 LX 2 をお使いの場合： 「 Ml 700 LX 2¥ DISK 1¥ WINNT 40」 

• Multiimpact 700 EX をお使いの場合： 「 Ml 700 EX ¥ DISK 1¥ WINNT 40」 

• Multiimpact 201 MX 2 をお使いの場合 ： 「M に 01 MX 2¥ DISK 1¥ WINNT 40」 

• Multiimpact 20 1 HX をお使いの場合： 「 MI 201 HX ¥ DISK 1¥ WINNT 40」 



⑩ 「NEC Multiimpact 700 XX 2」 を選択 
し、[次へ]をクリックする。 



0ちの画面が表示されるので、必要に応 
じてプリンタに任意の名前を付け、[次 
へ]をクリックする。 

Multiimpact が簡単に識別できるを前を付 
けてください（例 ： NEC Multiimpact 
700XX2)o 

• 同じプリンタを複数台接続した場台 

各プリンタを識別できるようにしてく 
ださい。また、プリンタ名は重複しな 
いようにしてください。 

• じ(前に、他のプリンタドライバをイン 
ストールしている場合 



「 Windows アプリケーシヨンで、この 
プリンタを通常使うプリンタとして使 
いますか？」の問い合わせに必要に応 
じて設定します。 






























® ネットワーク上で、ほかの ユーザー 
(コンピュータ等）と Multiimpact を共 
有するかを選択し、[次へ]をクリック 
する。 





ネットワ-ウ上のほかのトサ''-とこの巧ン妨巧ちするかど’うかを进 
して、みちぞ遥んだ巧合は、このフリンタのみちるをお 

广共ちする© 巧 興おしない喧 ) i 

巧ちを I 

このフリン巧こげ刷するすぺての]ンピュ-夕の才 V レ-ティンダシステムを 


'|.iVindoi.".i 9 目 
が indoi,。. で NT 4.0 MIPS 
が indows NT ん〇 Alpha 
i.iVind び.。.で NT 4.0 PPC 
Vindows NT 3 石 / 3.51 x 拼 
の ndows NT 3.5/3.51 MIf 


d 


0 テストページを印刷するか、しないか 
を選択して[完了]をクリックする。 

これでファイルのコピーを開始しまず。 

[はい]を選択すると、ファイルコピー終 
了後、テストページが印刷されまず。プ 
リンタのシートガイドに A 4 サイズ]: i 上の 
カット紙を縱にセットしてください。 

[いいえ]を選択するとファイルのコピー 
のみ行われまず。 



<戻る風 [ 戍へ(が>_^ j キサンセル I 

- 

インストルな、フリン備正しく設ミされてし、る。ぶ‘うかぞ權忍するた 
テストへン巧げ刷しますか？ 

まい雕徽の 


< mm ) | 売了の 


ファイルのコピーの途中で、ちのメツ 
セージボックスが表示されます。 


® Windows NT 4.0 日本語版ディスク ( CD - 
ROM ) を挿入して [ OK ] をクリックする。 



Windows NT 4.0 日本語版ディスクを 
セットしたとき、 Windows メニューが表 
示される場合がありますが、そのメ 
ニューは閉じて<ださい。 


0 [コピー元]を設定する。 

[コピー元]に Windows NT 4.0 日本語版 
ディスクをセットしたドライブ名、コロ 
ン （ ： ） 「¥1386」を入力し、 [ OK ] をク 
リ、ソク します。 



过 
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0 プリンタドライバファイルのコピーを終了する。 


テストページ印刷は行われません。手順19へ進んでください。 


0 [共有プリンタ]の一覽の中よりプリン 
夕の接続巧を選択する。 

選択が終わった6 [0 K ] をクリックしま 
す。プリンタドライバファイルがコピー 
され、ちの画面が表示されまず。 

—チェック- 


あらかじめサーバにプ U ンタドライパ 
をインストールし、共有プ U ンタとし 
て設定しておいてください。 



⑩ [完了]をクリックする。 



ネットワ-ウフリンな3正沿こインスト-ルされまし; t 。 






0 [プリンタ]フォルダ内にインストール 
したプリンタのアイコンが表示された 
ことを確認する。 

プリンタドライバのインス I -ールはこれ 
で完了です。 


77イルを）編集ち） 泰元 W U つ化） 


因7リ川 


二]を1 ぶ 峰 I 堅! 




7リンうの追加 


……… WC ……… 
Multiimpact 
700XX2 


• 手順13でテストページ E 日刷を巧うかの 
問いに[はい]を選択した場合 



プリンタドライバ 


れと I さ 
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プラグ，アンド，プレイによるインストール 


Windows XP/Server 2003 日本語版 


ここではプラグ-アンド-プレイによる WindowsXP / Server 2003用プリンタドライバのイン 
ストール手順について Mul 川 mpact 700 XX 2 の場合を例にあげて説明します。 「 Mul 川 mpact 
700 XX 2 J をお使いの機種に読み替えてください。 

このソフトウェアマニュアルの説明に従って Multiimpact じ添付のプリンタソフトウェア CD - 
R 0 M を起動すると、コンピュータの画面にダイア□グボックスが表示されます。画面の指示 
じ従ってプリンタドライバをインストールしてください。 


インストールずる前に 


Windows XP または Windows Server 2003の基本的な操作およびセットアップ(こついては、 
Windows XP または Windows Server 2003じ添付のマニュアルなどをご覧ください。 


• Windows XP で他のユーヴーびお使いのコンピュータに□グオンしている場合、プ 
U ンタドライバのインス I -ールは行えません。各ユーヴーに切り替えて□グオフし 
てからインス I -ールを行ってください。 

• Windows XP にプ U ンタドライバをインス!-ールする場合は、実施者び「コン 
ピュータの管理者」である必要びあります。 

• Windows Server 2日日3にプ U ンタドライバをインス I ルする場合は、実施者び 
「 Administra - tors 」 または 「 DomainAcImins 」 グループのメンバーである必要び 
あります。どちらのメンバーでをない場合は、インス!-ールを行ラことはでさませ 
ん /。 

• インス I ルを始める前に、 Multiimpact に添付のプ U ンタソフトウエア CD-ROM 
を用意してください。 


Windows XP または Windows Server 2003のインストールの手順は同じです。ここでは、 
Windows XP でのインストールちまを例じしています 。 Windows Server 2003をお使いのち 
は 、 Windows XP を Windows Server 2003(こ読み替えてお使いください。 

〇コンピュータと Multiimpact がプリンタケーブルで正しく接続されていることを確認す 
る。 

0プリンタの電源スイッチを ON にする。 

0コンピュータの電源を ON にし 、 Windows XP を起動する。 
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O ちの画面が表示された場含は、[いい 
え、今回は接続しません]を選択し、 
[次へ]をクリックする。 

表示されない場合は、手順5へ進んで<だ 
さい。 


0 [新しいノ\ー ドウエアの検出ウィザー 
ド]ダイア□グボックスが表示された 
ら、[一覧または特定の場所からインス 
トールする]を選択し、[次へ]をク 
リックする。 


このダイア□グボックスび表示されない 
場合は、「インス!-ーラによるインス 
I -- ル (Windows XP /2 日日日 / Server 
2003日本語版)」にページ）を参照し 
てインストールしてください。 




〇 [検索しないで、インストールするドラ 
イバを選択する]を選択し、[次へ]を 
クリックする。 



按まとインストールのオブシ3ンモ适んで < だな、 

〇 ホの巧所で最適のドライ"を货まする® 



下のチェックポ》ウスをほって、リムー/けルガイアや□—カルバスから括まできます。検まされた房通のドラ 



® お索は;いで、わスト-ルおドライ/巧巡がる昭 i 

5»^；1^を迎时るには、このォブシ3ンを进照す。进做れをドラィ服/卜阳巧じを通のもの 



ちの画面が表示された場合は、[共通八一 
ドウエアの種類] から [プリンタ]を選 
択し、[次へ]をクリックしてください。 


しい A — ドウエアの巧化ウィザード 


A - ドウIアのをる 



A - ドウ I アの桂類を进巧にじか0を如ックしてください。 
お斌卜阿 I アの桂測ぶ： 


參ブ化州 

包フ□ツビ-ディスウコントロ-ラ 
ぶフ□ッピ-ディスクドライプ 
ぶボートの 0 M と LPT ) 

—：) マウスとそのほか①ポインティンヴデバイス 
ミのマルチボートシリアルアタプタ 
\>タディアチェシジサー 


〔 <戻る旧） |1 ホへ化) > よ I 〔 キャンむレ ) 
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O [ディスク使用]をクリックする。 

[フ□、ソピーディスクか6インストール] 
ダイア□グボックスが表示されまず。 


© プリンタソフトウェア CD - ROM をドラ 
イブにセットして、[製造元のファイル 
のコピー元]に、 r (プリンタソフト 
ウェア CD - ROM のセットされている） 
ドライブ名丄コ□ン （ ：）、円記号 
(¥) に続けて次の内容を入力し、 

[0 K ] をクリックする。 




入力する内容はお使いの機種によって異なりまず。 

• Multiimpact 700 XX 2/700 XX 2 N をお使いの場合： 「 Ml 700 XX 2 ¥D に K 1 ¥ WINXP 」 

• Multiimpact 700 JX 3/700 JX 3 N をお使いの場合： 「 Ml 700 JX 3 ¥D に K 1 ¥ WINXP 」 

• Multiimpact 700 LX 2 をお使いの場合： 「 Ml 700 LX 2¥ DISK 1¥ WINXP 」 

• Multiimpact 700 EX をお使いの場合： 「 Ml 700 EX ¥ DISK 1¥ WINXP 」 

• Multiimpact 201 MX 2 をお使いの場合 ： 「M に 01 MX 2¥ DISK 1¥ WINXP 」 

• Multiimpact 201 HX をお使いの場合 ： 「M に 01 HX ¥ DISK 1¥ WINXP 」 


〇 —覧から [NEC Multiimpact 

700 XX 2] を選択して、[次へ]をク 
リックする。 


[ハードウエアのインス!ル]ダイア □ 
グボックスが表示された場合は、[続行] 
をクリ 、ソク しまず。 
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⑩ [完了]をクリックする。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダ内にインス 
トールしたアイコンが表示されている 
ことを確認する。 

プリンタアイコンが表示されていればイ 
ンストール完了です。 



ブリン々と FAX 


7 アイ ル0 漏集(白 亲示 W お気に入り(互） クールの A 

Q 戻る；。 命 ぉを 較 7 ォル。. 画 



■プリンタどフィバ 
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Windows 2000 曰本 



ここではプラグ-アンド-プレイじよる Windows 2000用プリンタドライバのインストール 
手順について Multiimpact 700 XX 2 の場合を例にあげて説明します。 「 Multiimpact 700 XX 2 J 
をお使いの機種に読み替えてください。 

このソフトウェアマニュアルの説明に従って Multilmpact じ添付のプリンタソフトウェア CD - 
ROM を起動すると、コンピュータの画面にダイア□グボックスが表示されます。画面の指示 
じ従ってプリンタドライバをインストールしてください。 


インストールする前に 

Windows 2000の基本的な操作およびセツトアップについては各 OS じ添付のマニュアルな 
どをご覧ください。 


• プ IJ ンタドライバをインストールする場合は、実施者び 「 Administrators 」 または 
FDomainAdminsJ グループのメンバーである必要びあります。どちらのメンバー 
でをない場合は、 インス I -ールを行ラことはでさません。 

• インス I ルを始める前に、 Multiimpact に添付のプ U ンタソフトウエア CD-ROM 
を用意してください。 


〇コンピュータと Multiimpact がプリンタケーブルで正しく接続されていることを確認す 
る。 

Q プリンタの電源スイッチを ON にする。 

0コンピュータの電源を ON にし 、 Windows 2000を起動する。 

〇 [新しいノ\ー ドウエアの検出ウィザー 
ド]ダイア□グボックスが表示された 
ら、[次へ]をクリックする。 


このダイア □ グボックスび表示されな 
い場合は、「インストーラによるイン 
ス I ル (Windows XP /20 日日/ 
Server 2003日本語版)」にページ) 
を参照してインス I -ールしてくださ 
い。 
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0 [デバイスに最適なドライバを検索す 
る]を選択し、[次へ]をクリックす 
る。 


〇 [検索場所のオプション]の中から[場 
所を指定]のみを選んで、[次へ]をク 
リックする。 


み プリンタソフトウェア CD - ROM をドラ 
イブにセットして、[製造元のファイル 
のコピー元]に、 r (プリンタソフト 
ウェア CD - ROM のセットされている） 
ドライブ名丄コ□ン （ ：）、円記号 
(¥) に続けて次の内容を入力し、 

[0 K ] をクリックする。 



A -ドウげデバイスドライ JW) インストール 

デバイスドライバは、^^卜阳巧デバイスげオペレーティンヴシステムで正しくかけするようじ設定する 
リフトウェアプ□ジラムです。 


みのデバイスをインストルしまず 





挪臟蹲職綱簡^^献觸難 


巧をち;ちを涅巧してください。 

デバイスじ篇迪わトライパをおをお消蝶)© 

广このデパイスの巧知のドライバを表示して、その一程から进巧する(が 




キャンセル」 



入力する内容はお使いの機種によって異なります。 

• Multiimpact 700 XX 2/700 XX 2 N をお使いの場合： 「 Ml 700 XX 2¥ DISK 1 ¥ WIN 2000」 

• Multiimpact 700 JX 3/700 JX 3 N をお使いの場合： 「 Ml 700 JX 3 ¥D に K 1 ¥ WIN 2000」 

• Multiimpact 700 LX 2 をお使いの場合： 「 Ml 700 LX 2¥ DISK 1¥ WIN 2000」 

• Multiimpact 700 EX をお使いの場合： 「 Ml 700 EX ¥ DISK 1¥ WIN 2000」 

• Multiimpact 201 MX 2 をお使いの場合 ： 「M に 01 MX 2¥ DISK 1¥ WIN 2000」 

• Multiimpact 201 HX をお使いの場合 ： 「M に 01 HX ¥ DISK 1¥ WIN 2000」 
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O [次へ]をクリックする。 


プリンタドライバのインス I -ールを開始 
しまず 0 


圆 


を 


みのデ/バスのドライ,け、お巧されました： 
NEC Multiimpact 1 


このデバイスのドライバび昇つかりましを。このドライパをインストールする(こは、 D 文へ]をクリックしてくださ 
い。 

0:¥师7如)0<2が IS" ¥WIN2000MNV57X2M.INF 


’ エック ■ 


n 厂 


キサン t ル」 


ちのダイア □ グボックスび表示され 
る場合びあります。[はい]をク 
U ックしてインス I -ールを継続して 
ください。 


田脚駐册1 ザ it Iけかけ 



絲誠錢茲驟蘇^欄就?頭 

マることは偏正されません。 


Microsoft デ。々ル虽をされたでトウ I アを巧まする巧さは、 
Windows Update Web サイト 

http：//windowsupdate.microsoft.com を多照し、利巧で•きるソフト 
ウェアであるかどうホを鹿忍してください。 

インスト-ルを続けしますか？ 


r はいの f ： 


ぃぃぇ(が」註細’ 


& [完了]をクリックする。 



新しい A -ドウェアのお索ウィザ-ドの完了 
參 りに Multiimpact 700XX2 
このデバイスじ巧するリフトウ王アのイシストールびが了しましを。 


( B ) [プリンタ]フォルダ内にインストール 
したアイコンが表示されていることを 
確認する。 

プリンタアイコンが表示されていればイ 
ンス I -ール完了でず。 


く戻る ぉ i 1 売了 1 

" — 1 キサ:/むレ1 

1 


回 

ブリンタ 1 

J ファイルの編集の 轰元 M わ京に入り(岛）ツールのヘルプな 

J 和戻る，■►，回1なぉまなフォルタ d 履歴1なお； 

j アドレス⑩ 1 函 プリンタ 


面 

ブリン^ 


口 


□ 


图 

プリンタのお化 


NEC 

i Multiimpact 
i 700XX2 
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Windows 


曰本 



ここではプラグ-アンド-プレイによる Windows Me 日本語版用プリンタドライバのインス 
卜ール手順じついて Mul 川 mpact 700 XX 2 の場合を例にあげて説明します 。 「Multiimpact 
700 XX 2 J をお使いの機種に読み替えてください。 

このソフトウェアマニュアルの説明に従って Multilmpact じ添付のプリンタソフトウェア CD - 
ROM を起動すると、コンピュータの画面にダイア□グボックスが表示されます。画面の指示 
じ従ってプリンタドライバをインストールしてください。 


インストールする前に 


Windows Me 日本語版の基本的な操作およびセツトアップについては各 OS じ添付のマニュ 
アルなどをご覧<ださい。 


’ エック- 


インス!ルを始める前に、 Mumimpact に添付のプ U ンタソフトウエア CD - R 日 M を用 
意してください。 


〇コンピュータと Multiimpact がプリンタケーブルで正しく接続されていることを確認する。 
0プリンタの電源スイッチを ON にする。 

0プリンタのシートガイドに、 A 4 サイズじ(上のカット紙を縦にセットする。 

この用紙は、インストールが正常に行われたことを磕認ずるテストページ印刷を行う際に使用しま 
ず。用紙のセット方法はユーザーズマニュアルの「カット紙のセットと吸入」をご覧ください。 

〇コンピュータの電源を ON にし、 Windows Me を起動する。 

[新しい八ードウエアの追力□ウイザード]ダイア□グボックスが表示されます。 


プ U ンタの電源スイッチび日 N になっていることを確認してから、コンピュータの電源を 
日 N にしてください。 


かプリンタソフトウェア CD - ROM をドラ 
イブにセットし、[ドライバの場所を指 
定する（詳しい知識のある方向け)]を 
選択して、[次へ]をクリックする。 


’ エック ■ 


このダイア □ グボックスび表示されな 
い場合は、「インストーラによるイン 
ス I -- ル (Windows Me /98 日本語 
版)」 （1 日ページ）を参照してインス 
I -ールしてください。 
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O [特定の場所にあるすベてのドライバの 
一覧を表示し、インストールするドラ 
イバを選択する]を選択し、[次へ]を 
クリックする。 



徽 1 SI 蟲織施雜 r 

广ほ巧やのデパイスに展通ねドライバをおまする雕装） 

ロリムー/けルタディア〇ロヴピー、 CD-ROM なの (M) 

厂巧を巧所の指定が： 

ド如^ _ #02® _| 

特まの巧所じあるすべてのドライバの一廣を表，ちし、イシストル! 
するドライバを迪巧する物 


〇一覧から「プリンタ」を選択し、[次 
へ]をクリックする。 



〇 [ディスク使用]をクリックする。 


0プリンタソフトウェア CD - ROM をドラ 
イブにセットして、[製造元のファイル 
のコピー元]に、 r (プリンタソフト 
ウェア CD - ROM のセットされている） 
ドライブ名丄コ□ン （ ：）、円記号 
(¥) に続けて次の内容を入力し、 

[0 K ] をクリックする。 

入力する内容はお使いの機種によって異 
なります。 



# 爐鐵觀源織離*態 


APTi 

AST 

AT&T 

Brother 

Bull 


AGFA-AccuS が 1 扣 
AGFA-AccuSet 1500 
AGFA-AccuSet 1500SF v 2013.1日白 
AGFA-Acc ぶが如日 
AGFA-AccuSet 卵日 SF v 2013.108 


3 

zl 


< 戻るを）王；文へ> 


W 使用也)半1 
キャン t ル 


ディスクからインストール 


x ] 


苗 


デ J レ r スの製适元び配ホするインストー 
ルディスクを指定したドライブに入れ 
て、阳 K ] をクリックしてください。 

配布 ファイルのコビー 元： 


I OK 

. 1 

キャン 1 

み 1 

を昭ほ ).. . 1 


|D：¥MI700XX2MDISK1¥WIN9X 


] 


• Multiimpact 700 XX 2/700 XX 2 N をお使いの場合： 「 Ml 700 XX 2¥ DISK 1¥ WIN 9 X 」 

• Multiimpact 700 JX 3/700 JX 3 N をお使いの場合： 「 Ml 700 JX 3¥ DISK 1¥ WIN 9 X 」 

• Multiimpact 700 LX 2 をお使いの場合： 「 Ml 700 LX 2¥ DISK 1¥ WIN 9 X 」 

• Multiimpact 700 EX をお使いの場合： 「 Ml 700 EX ¥ DISK 1¥ WI [\19 X 」 

• Multiimpact 201 MX 2 をお使いの場合 ： 「M に 01 MX 2¥ DISK 1¥ WIN 9 X 」 

• Multiimpact 20 1 HX をお使いの場合 ： 「M に 01 HX ¥ DISK 1¥ WIN 9 X 」 
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0 プリンタの名前を確認し、[次へ]をク 
リックする。 


# SJSMSaS 觀纖就腳ミ鐵職!ゥ 

リ々か； r げざい A 


〇 [次へ]をクリックする。 


0必要に応じてプリンタに任意の名前を 
付け、[次へ]をクリックする。 

お使いの Multiimpact を簡単に識別できる 
名前を付けてください（例 ： NEC 
Multilmpact 700 XX 2) 。 

—チェック- 


同じプ U ンタ名を複数台接続する 
場合は、各プ U ンタを識別でさる 
ように設定してください。また、 
プ IJ ンタ名は重複しないようにし 
て < ださい。 

しソ前に他のプ U ンタドライバをイ 
ンス I -ールしている場合は、通常 
使ラプ U ンタとして使用するかし 
ないかを選択してください。 



しティスクほ吊が 'I 



く戻る©):;丈へ>> 

、1 キャンたル1 


rv 

1 

を 



次のデパイス用のドライパファイルを巧索します。： 

NEC Multiimpact 7 邮汾 2 

このテV S イス風こ涅巧したドライイ巧イシストールする準楠びできまし 
た。 g りのドライバを涅巧する巧合は、原る]をクリックしてください。じお 
A] を如炯ると続行します。 

ドライバのある巧所： 

PR D: 削 ! 170 OX 從祁に K1 圳 I 峭 X 削 Y17X2M.INF 




<戻る® 1か> • 

一1キサンむレ1 

—— 


1 

k 



巧纔霄獅識煤薇？ 

プリシタるの： 

| |"か laffl …而 

Wndows ペースのプ□ジラムで、このプリシタを巧巧のプリンタとして博 
いますか？ 

房 はいだ） 

广00えな!） 

く戻る喊 J かキャン かレ」 


■プリンタどフィバ 
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0 [はい]または[いいえ]をクリック 
し、[完了]をクリックする。 

インス I -ールするためのファイルのコ 
ピーを開始します。コピー終了後、テス 
トページが印刷されます。 


0⑩で[はい]を選択した場含、ちのダ 
イア□グボックスが表示されるので、 
テストページが正しく実行されたら、 
[はい]をクリックする。 

正し<実行されなかった場合は[いいえ] 
をクリックしてください。表示された 
[ヘルプ]画面の指示に従って問題を解み 
してください。 



I - イシストル散プリンタび正しく設定されたかどうか植忍するた脚こ、 

L テストジ抑刷できます。 

\ 恥テスト祈ぃますか？ 

• I . •] 口は ぃ觸遇 M 

「 \ 广いいま(凶） 






[完了]をクリックする。 


0 [プリンタ]フォルダ内にインストール 
したアイコンが表示されていることを 
確認する。 

プリンタのアイコンが表示されていれば 
インストール完了です。 



] ファイルの漏集を） 表元 m 

梭釣域わちじ入り曲ヘルプお 

1 ◄■，今，因 

J 藏 進む 上へ 

切りん疆目占瓷け 

じ 

元に 


アドレス屯) I 远フリンタ 
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Windows 98 日本 



ここではプラグ-アンド-プレイじよる Windows 98日本語版用プリンタドライバのインス 
卜ール手順じついて Mul 川 mpact 700 XX 2 の場合を例にあげて説明します 。 「Multiimpact 
700 XX 2 J をお使いの機種に読み替えてください。 

このソフトウェアマニュアルの説明に従って Multilmpact じ添付のプリンタソフトウェア CD - 
ROM を起動すると、コンピュータの画面にダイア□グボックスが表示されます。画面の指示 
じ従ってプリンタドライバをインストールしてください。 


インストールする前に 


Windows 98日本語版の基本的な操作およびセツトアップについては各 OS じ添付のマニュ 
アルなどをご覧<ださい。 


’ エック- 


インス!ルを始める前に、 Mumimpact に添付のプ U ンタソフトウエア CD - R 日 M を用 
意してください。 


〇コンピュータと Multiimpact 700 XX 2 がプリンタケーブルで正しく接続されていること 
を確認する。 


0プリンタの電源スイッチを ON にする。 

0プリンタのシートガイドに、 A 4 サイズ以上のカット紙を縦にセットする。 

この用紙は、インストールが正常に行われたことを確認ずるテストページ印刷を行う際に使用 
します。用紙のセット方法はユーザーズマニュアルの「カット紙のセットと吸入」をご覧くだ 
さい。 

〇コンピュータの電源を ON にし 、 Windows 98を起動する。 


. エック . 


プ U ンタの電源スイッチび日 N になっていることを確認してから、コンピュータの電源を 
日 N にしてください。 


0 [新しいノ\ー ドウてアの追加ウィザー 
ド]ダイア□グボックスが表示された 
ら、[次へ]をクリックする。 


’ エック- 


このダイア □ グボックスび表示されな 
い場合は、「インストーラによるイン 
ス I ル (Windows Me /98 日本語 
版)」 （1 日ページ）を参照してインス 
トールしてください。 
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O [特定の場所にあるすベてのドライバの 
一覧を作成し、インストールするドラ 
イバを選択する]を選択し、[次へ]を 
クリックする。 


巧ま方まを涯巧してください。 

广ほ用やのデバイス(こを通ねドライバをなまする雕装》 

(? 特定の撒をこあるすベてのドライバの一貨を巧がし、イシス' 



〇 [ディスク使用]をクリックする。 


© プリンタソフトウェア CD - ROM をドラ 
イブにセットして、[製造元のファイル 
のコピー元]に、 r (プリンタソフト 
ウェア CD - ROM のセットされている） 
ドライブ名丄コ□ン （ ：）、円記号 
(¥) に続けて次の内容を入力し、 

[0 K ] をクリックする。 

入力ずる内容はお使いの機種によって異 
なります。 



參 識纖親 ?^ iiKiiW 

^ リ々クして〈だざい。 


解 r 


ATST 

Brother 

Bull 




モデル(が： 

AGFA-AccuSet 1000SF 


ぶ uSet 1000 SF V 2013 .1C 
AGFA-AccuSet 1000SF v52。 
AGFA-AccuSet 1500 
AGFA-AccuSet 1500 SF v 2013.108 
AGFA-AccuSet 800 
AGFA-AccuSet 800SF v 2013.108 


< 戻る® 巧: A > 


々ほ用が.以 

キヤシたル^ 


ディスクからインストール 


xj 




[ 


デ j X イスの製這元び日日ホするインストーキャン 
ルディスクを指ちしたドライブに入れ ^。。/。、, 

て、 [0 K ] をクリックしてくださし、。 を昭(目 )..- I 

配布ファイルの コビー 元： 


|D：¥MI700XX2¥DISK1¥WIN9X 


] 


• Multiimpact 700 XX 2/700 XX 2 N をお使いの場合： 「 Ml 700 XX 2¥ DISK 1¥ WIN 9 X 」 

• Multiimpact 700 JX 3/700 JX 3 N をお使いの場合： 「 Ml 700 JX 3¥ DISK 1¥ WIN 9 X 」 

• Multiimpact 700 LX 2 をお使いの場合： 「 Ml 700 LX 2¥ DISK 1¥ WIN 9 X 」 

• Multiimpact 700 EX をお使いの場合： 「 Ml 700 EX ¥ DISK 1¥ WIN 9 X 」 

• Multiimpact 201 MX 2 をお使いの場合 ： 「M に 01 MX 2¥ DISK 1¥ WIN 9 X 」 

• Multiimpact 20 1 HX をお使いの場合 ： 「M に 01 HX ¥ DISK 1¥ WIN 9 X 」 


〇プリンタの名前を確認し、[次へ]をク 
リックする。 


#お啟《|^識織瓣鞠感辭韻說辨纖ク 


モデル也》：_ 



<戻るあ〉 ホへ> 1 

SJ キザンセル1 


> 

1 
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⑩[次へ]をクリックする。 


〇必要に応じてプリンタに任意の名前を 
付け、[次へ]をクリックする。 

お使いの Multiimpact を簡単に識別できる 
名前を付けてください（例 ： NEC 
Multiimpact 700 XX 2)。 


® [はい]または[いいえ]を選択し、 
[完了]をクリックする。 

ファイルのコピーを開始します。 


0ファイルをコピーしている途中で 
「Windows 98 CD - ROM ラベルの付い 
たディスクを挿入して[〇のをクリッ 
クしてください」と表示されたら、 
Windows 98日本語版ディスクをセッ 
卜して、[次へ]をクリックする。 


ぶのデバイス用のドライバファイルを巧索します。： 

NEC Multiimpact 700汾2 

魏兢瓣1臟識魏體瓣 

ドライバのある場所： 

PR D：MMI700XX2¥DISK1MWIN9X¥NY17X2M.INF 


キャンたル J 







イシストル张ブリン柳正しく設ミされたかど栅话記するた胁こ、 

巧すテストを巧いますか？ 

P はぃ雌'数 M 
广いいを(が 


_<戻る必 r 完了ょ J _キャンたル」 


巧 


‘Windows 朋 CD-ROM' ラベルのけいたディスクを巧入して [OK] をクリックしてくだぞい。 


るる、し イ常し 
すさたに を通か 
続でまラ バ、る。 
接別。よ イはすい 
台識いい ラ合用さ 
数をさな ド場使だ 
複夕だし 夕るて< 
をンく複 ンいして 
名 U て重 U てとし 
タプしは。プし夕択 
ン各定名いのルン選 
U 、設夕さ他 - U を 

プはにンだにトプか 

じ合う U く前スうい 

分同場よプてン使な 



Windows 98日本語版ディスクがお手元にない場合は、 [ OK ] をクリック後、「補足説明1」 
(37 ページ）をご覧ください。 
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⑩ Windows 98ディ スウのディ レクトリ 
を指定する。 

ファイルのコピー元ボ 、ソ クスに CD-ROM 
またはフ□、ソピィディスクがセツトされ 
ているドライブ名*1、コ□ン （ ：）、円 
記号 （¥) に続けて rWIN 98 J と入力し 
まず。 


0 ©で[はい]を選択した場含、ちのダ 
イア□グボックスが表示されるので、 
テストページが正しく実行されたら、 
[はい]をクリックする。 

テストページ印刷が正し<実行されな 
かったときは[いいえ]をクリックし、 
表示された[ヘルプ]画面の指示に従つ 
て問題を解みしてください。 


手順12で「いいえ」を選択した場合には 
テストページ印刷は行われません。手順 
16へ進んでください。 




⑩ [完了]をクリックする。 


0 [プリンタ]フォルダ内にインストール 
したプリンタのアイコンが表示された 
ことを確認する。 

プリンタアイコンが表示されていればイ 
ンストール完了でず。 




J ファイルの編集の 表元 W 

移勃(自）わ気に入り曲ヘルプ祖 

争，今， ' 
J 顯齡 上へ 

切り名り暫 目占 為け 

じ 

元に 


アドレス⑩恆フリン》 


函 三 

圖嫂 

プリンタのお加 I .........N 防 .........i 

フ"リンタ 

jMultilmpactl 

I 700XX2 i 


CD - ROM またはフロッピィディスクがセットされているドライブ名は[参照]をクリックすれば確 
認することができます。「補足説明3」 （40 ぺージ）も合わせてご覧ください。 
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補足説明 1 

Windows 98日本語版ディスクがお手元にないときは 

手順14① （14 ぺージ）、または手順13 (35 ぺージ）で Windows 98日本語版ディスクがお手 
元にない場合は、手順 14® (15 ぺージ)、または手順14 (36 ぺージ）を次の方法で巧います。 


〇コンピュータと Multiimpact がプリン 
タケーブルで正しく接続されているこ 
とを確認する。 

『Windows 98がインス I ルされている 
ドライブ名、コ□ン （：） ¥WINDOWS 
¥ SYSTEM 』 

例 ） C : ¥ WINDOWS¥SYSTEM 

例は C ドライブにインストールされている 
も□こ9。 

0ファイルのコピーが再開されたら、 Multiimpact プリンタドライバのインストールを続 
ける。 

もし『指定されたパスにファイルが見つかりませんでした。』と表示された場合は、『キャンセ 
ル』をクリックし、本プリンタドライバのインストールをいったん中止して、「補足説明2」を 
ご覧 < ださい。 



補足説明2 

r 指定されたパスにファイルが見つかりませんでした。」と表示された場合は 

r 補足説明1」の手順を行った後、上記のように画面表示された場合は、下のヒントを参照し 
て問題を解みしてください。お使いの〕ンピュータが Windows 98プリインストールモデルか 
どうかで、処理ちまが異なります。 


[Windows 98プ U インス!ルモデル」とは、お買い上げ時すでに Windows 98びイ 
ンス I -ールされているコンピュータのことです。 


• お使いのコンピュータが Windows 98プリインストールモデルではないとき 

Windows 98日本語版ディスクがないとプリンタドライバをインストールできませ 
ん。ディスクを用意して、「インストーラによるインストール」を行ってください。 

• お使いのコンピュータが Windows 98プリインストールモデルのとき 

「NEC PC - PR 201」 プリンタドライバをインストール後、本プリンタドライバのイン 
ストールを巧います。次の手順で 「NEC PC - PR 201」 プリンタドライバをインストー 
ルします。 
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O [プリンタ]フォルダを開く。 


0 [プリンタの追加]アイコンをダブルク 
リックする。 

[プリンタの追力□ウイザード]ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 



'.か》-卜' 袋均^ジ lj 



J ファイルの漏集の 斬 m 

格热を）わ尉こ入り曲ヘルプ化 

和，今， 凶 

1 蔚齡 上へ 

切りん疆目占晶け 

j アドレス⑩ 1 画フリンタ 


画 

フ"リンタ 



プリンタのお加 


0 [次へ]をクリックする。 

プリンタの接続先を設定する画面が表示 
されまず。 


〇 [次へ]をクリックする。 
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フリンタの： 




±1 

_| 


護 難® M 識 IF 蒙‘巧鱗鶴 


〇必要に応じてプリンタに任意の名前を 
付け、[次へ]をクリックする。 

お使いの Multiimpact を簡単に識別できる 
を前を付けてください（例 ： NEC 
Multiimpact 700 XX 2)。 


0 [製造元]から 「 NEC 」 をクリックし、 
[プリンタ]から 「 PC - PR 201」 をク 
リックし、次に[次へ]をクリックす 
る。 

ポートを選択する画面が表示されます。 


〇 [次へ]をクリックする。 

プリンタにを前を付ける画面が表示され 
まず。 




_<戻る(巨） 'A^>^ 1_キャンたル」 


弔 




P1 


mmmmm 留 

のの巧ののの™ 

P P P P P P C 

技段居！ 

防防防防防防 I 


d 


Fill 


るる、 しイ 常し 
すさたにを通か 
続でまラバ、る。 
接別。よ イ はすい 
台識いいラ合用さ 
数をさなド場使だ 
複夕だし夕るてく 
をンく複ンいして 
名 U て重 U てとし 
タプしは。プし夕択 
ン各定名いのルン選 
U 、設夕さ他 - U を 
プはにンだにトプか 
じ合う U く前スうい 
^同場よプてン使な 
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O [いいえ]を選んで[完了]をクリック 
する。 


これでファイルのコピーを開始します。 
ファイルのコピーが終了ずると、[プリン 
夕]フォルダに戻り、[プリンタ]フォル 
ダ内に 「NEC PC - PR 201」 のアイコンが 
表示されます。 


〇 Multiimpact プリンタドライバのイン 
ストールに戻る。 


「インストーラによるインス!-ール」を実 
行してください。 


PC - PR 2 日]プ U ンタドライバのイン 
ス I -ールは、ミニドライバの共通モ 
ジュールをシステムに組み込むための 
手段として説明しています。 
Multiimpact 700 XX 2 プ U ンタドラ 
イバをインス!ル後は、 PC - 
PR 2 日]プ U ンタドライバを削除して 
を構いません。ミニドライバの共通モ 
ジュールについては、政下の「補足説 
明3」をご覽ください。 




補足説明3 

インストールで要求される DMC 0 L 0 R . DLL は、本プリンタドライバのインストールディスク 
内には含まれていません。これはプリンタのミニドライバ"で必要とされるモジュールで、 
Windows 98日本語版ディスクじ含まれています。最低1機種のプリンタのミニドライバがイ 
ンストールされていれば 、 Windows 98内に組みまれます。また、 「 UNIDRV . DLL 」 、 
「 UNIDRV . HLP 」、 nCONU 目 . DLL 」、「 DMC 0 L 0 R . DLL 」 のファイルはすべてのミニドライバ 
で必要とされる共通モジュールです。 


ミニドライバとは、実行するのにユニバーサルドライバ （ UNIDRV . DLL ) を'必要とするプリンタド 
ライバのことを言います。 Multiimpact のドライバはミニドライバです。 
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プリンタドライバの削除（アンインストール) 


Windows XP/ 2000 /Server 2003/NT 4,0 S 本語版 


ここでは 、 Windows XP / 2000 /Server 2003 /NT 4.0 日本語版プリンタドライバの削除（ア 
ンインストール）ちまを Multiimpact 700 XX 2 の場合を例にあげて説明します。 

Multiimpact 700 XX 2 N をお使いの場合も Mul 川 mpact 700 XX 2 と同じ手順です。 「 Mul 川 mpact 
700 XX 2 J をお使いの機種に読み替えてください。 


• Windows XP で他のユーヴーびお使いのコンピュータに□グインしている場合、プ 
U ンタドライバのアンインス!-ールは行えません。各ユーヴーに切り替えて□グオ 
フしてからアンインス I -ールを行ってください。 

• Windows XP でプ U ンタドライバをアンインス!-ールする場合は、実施者び「コン 
ピュータの管理者」である必要びあります。 

• Windows 2日日日、 Windows Server 2日日3、または Windows NT 4.日でプ U ン 
タドライバをアンインストールする場合は、実施者び 「 Administrators 」 または 
FDomainAdminsJ グループのメンバーである必要びあります。どちらのメンバー 
でをない場合は、 アンインス!-ールでさません。 

• プ U ンタドライバは印刷中にアンインス I -ールを行うことはでさません。印刷び終 
了してからアンインス I -ールを行ってください。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォルダを開く。 

Windows XP Professional または Windows Server 2003の場合、[プリンタと FAX ] フォルダ 
は、[スタート] から [プリンタと FAX ] をクリックすると開きまず 。 Windows XP Home 
Edition の場合、[プリンタと FAX ] フォルダは、[スタート] から [コント□-ルパネル]をク 
リックし、[プリンタとその他の八ードウエア]、[プリンタと FAX ] の順にクリックずると開 
きます。 Windows 2000 /NT 4.0 の場合、[プリンタ]フォルダは、[スタート] から [設定] 

一[プリンタ]をクリックずると開きまず。 


0 [NEC Multiimpact 700 XX 2] アイコ 
ンをクリックする。 

0 [ファイル]メニューの[削除]をク 
リックする。 



〇 [はい]をクリックする。 

Multiimpact 700 XX 2 のプリンタドライバ 
が削除されます。 
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プリンタドライバのファイルを削除したい場含 

Windows XP / 2000 / Server 2003日本語版では、プリンタドライバを削除してもプリンタド 
ライバのファイルは削除されずに残っています。 

Windows XP / 2000 / Server 2003日本語版において、プリンタドライバのファイルを削除し 
たい場合は、次の手順で削除してください。 

〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォルダから[サーバーのプ□パティ] 
を開く。 


[サーバーのプ□パティ]は、[プリンタと FAX] フォルダまたは[プリンタ]フォルダか6 
[ファイル]メニューの[サーバーのプ□パティ]をクリックずると開きます。 


0 [ドライバ]タブをクリックする。 

0 [インストールされたプリンタドライ 
バ]—覧から [NEC Multiimpact 
700 XX 2] をクリックし、[削除]をク 
リックする。 



〇 [はい]をクリックする。 

[インストールされたプリンタドライバ] 
-覧か6 [NEC Multiimpact 70日 XX2] 
が削除されまず。 


I エック . 


、 ? J このプリンタ防がを刖除すむ、システムから削陆されます。 N 防 Multiimpact 700XX2 を肖I脱しますか？ 


月:い^、 J I いいえ(が J 


この画面び表示された場合は、 

[OK] をク U ックした後、日 S を再 
起動してください。その後、再度手 
順]からやり直してください。 



0 [インストールされたプリンタドライバ]-覧から [NEC Multiimpact 700 XX 2] が削 
除されたことを確認し、[閉じる]をクリックする。 
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Windows Me/98 日本 


ここでは、 Windows Me/98 日本語版プリンタドライバの削除（アンインストール）ち法を 
Multiimpact 700 XX2 の場合を例にあげて説明します。 「Multiimpact 700XX2J をお使いの 
機種に読み替えてください。 

—チェック- 

プ U ンタドライバは印刷中にアンインス!-ールを行うことはでさません。印刷び終了し 
てからアンインスI-ールを行ってください。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 

[プリンタ]フォルダは、[スタート]か6 [設赶一[プリンタ]をクリックすると開きま 
ず。 

0 [NEC Multiimpact 700 XX 2] アイコ 
ンをクリックする。 

0 [ファイル]メニューの[削除]をク 
リックする。 


ji ファイルを）漏集を）表示 M わ黄に入り(かツ-ルのヘルプが 

J 巧 " が 

岛フォルタ d お歴^ な K X が ） 1 国， 

7一聯きム曲 
i »巧がほうプリンタじ設定の 

二] がをぉ 

P 巧刷快ュメン !' の肖り除(留 

團 み 

プリンタの适加 


其ち(ぶ… 

ブリン々ポ-卜のき ij り当ての... 
ブリンタポートの賠陈(が… 

lirliK 埋 

ショートカットの化が© 

るおの规(凹） 1 \ 
プロパティ(巧 



じるに） 


^迭巧されたがジ巧卜を刖炼します。 


d 


〇 [はい]をクリックする。 


Ktmm 




Multiimpact 700 XX2 のプリンタドライバ 
が削除されまず。 

再度、 Multiimpact 700 XX2 のプリンタド 
ライバをインストールずる場合は、イン 
ストール前に必ずコンピュータを再起動 
してください。 


み 


プリンタ 'NEC Multiimpact 700 XX 2' を肖り除してもよろ IX ぶすか？ 


If …….ほ CW . 


いいえ汹 ） J 


’ エック ■ 


「このプ U ンタだけび使っていたファイルびあります。削除しますか？」というダイア □ 
グボックスび表示される場合びあります。[はい]をク U ックしてください。 
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正しく設定でをないとまは 

プリンタドライバが正しく設定できないときは、じ(下の表を参照して処置を行ってください。 


症状 

原因と処置方法 

プリンタドライバの設定 
ができない 

プリンタに対するユーザー権限がありません。 

ーコンピュータの管理者に権限を確認してください。 

プリンタドライバに使用 
したい用紙サイズが登録 
されていない 

Windows OS およびプリンタドライバが用意した用紙サイズじ(外の用紙 
を使用したい場合は、ユーザー定義サイズを設定することができます。 

ーユーザー定義サイズの設定方法については、オンラインマニュアルを 
ご覧ください。 

用紙サイズのユーザー定 
義サイズが設定できない 

Windows XP/ 2000 /Server 2003および Windows NT 4.0 では、ユー 
ザー定義サイズの設定方法が Windows Me/98 とは異なります。 

一 Windows XP/ 2000 /Server 2003および Windows NT 4.0 のユー 
ザー定義サイズの設定方法についてはオンラインマニュアルをご覧く 
ださい。 

給紙方法の設定がうまく 
いなかい 

給紙方法として[自動選択]を選択している場合、[用紙サイズ]または 
[給紙方法と用紙の割り当て]の設定が正しく行われていない可能性があ 

U ます。 

ーオンラインマニュアルの「給紙方法と用紙の割り当てについて」をご 
覧ください。 
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リモ■トパネル 


リモートパネルの特長 


「リモートパネル* U とは、 Multiimpact の操作パネ 
ルか6行う各種設定をご使用のコンピュータの画面 
上で実行できるようじ作成されたソフトウェアです。 
リモートノ K ネルでは次のようなことができます。 

• プリンタの設定を変更する 
• プリンタの設定を工場出荷時の設定【こ戻す 

リモートパネルではちのような画面上で容易にプリ 
ンタの設定を変更することができます。 



’ エック ■ 


リモートパネルをご使用になる際のま意事項 

機種ごとに専用の U モートパネルび用意されています。他のプ U ンタに対して使用しな 
いでください。 U モートパネルを異なるプ U ンタに対して使用すると、プ U ンタの設定 
び正しく行われず、正しく印刷でさなくなる場合びあります。 


リモートパネルの操作方法の詳細は、オンラインマニュアルをご覧くださし、。 































リモートパネルのインス I ル 

お使いのコンピュータでリモートパネルをご使用になる場合、コンピュータじリモートパネル 
をインストールしてください。ここではリモートパネルのインストールちまを Multiimpact 
700 XX 2 の場合を例にあげて説明しています。 「 Mul 川 mpact 700 XX 2 J をお使いの機種に読 
み替えてください。 

リモートパネルをインストールできる環境は 、 Windows XP 日本語版、 Windows 2000日本 
語版 、 Windows Server 2003日本語版 、 Windows Me 日本語版 、 Windows 98日本語版、 
Windows NT 4.0 日本語版です。その他の環境では使用できません。 


• Windows XP で他のユーヴーびお使いのコンピュータに□グインしている場合 、 U 
モートパネルのインス!-ールは行えません。各ユーヴーに切り替えて□グオフして 
からインス I -ールを行ってください。 

• Windows XP で U モートパネルをインス!ルする場合は、実施者び「コンピュー 
夕の管理者」 である必要びあります。 

• Windows 2000 /Server 2003 /NT 4.0で U モートパネルをインス I ルする場 
合は、実施者び 「 Administrators 」 または 「 DomainAdmins 」 グループのメン 
バーである必要びあります。どちらのメンバーでをない場合は、インス!-ールを行 
ラことはでさません。 

• U モートパネルをインス!-ールする前に、プ U ンタドライバをインス!-ールしてく 
ださい。 

• Multiimpact プ U ンタソフトウェア CD - R 日 M は、 CD - R 日 M をドライブにセットす 
るだけで自動的にメニュープ□グラムを起動させる機能を持っています。自動的に 
メニュープ□グラムび起動しない場合は、 CD - R 日 M 内の MISETUP . EXE を実行して 
<ださい。 


〇プリンタソフトウエア CD - ROM をドライブにセツトする。 

[ Multiimpact シリーズプリンタソフトウェア]ダイア□グボックスが起動します。 


0 [Multiimpact 700 XX 2] を選択し、 
[0 K ] をクリックする。 

インストールする機種を選択してくださ 
い。 
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0 [プリンタソフトウェアのインストー 
ル] ボタンをクリックする。 



[リモートパネルのインストール]ボタ 
ンをクリックする。 



1エック . 


Mumimpact プ U ンタドライバびインス I ル 
されていない場合、ちのメッセージび表示され 
インス!-ーラび終了します。 
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0 インストール巧のフォルダを指定し、 
[0 K ] をクリックする。 

[インストール先のフォルダ]の初期設定 
は、お使いの機種によって異なります。 

じ(下を参照して < ださい。 



• Multiimpact 700 XX 2/700 XX 2 N をお使いの場合 ： 「¥Program Files ¥RP for MI 700 XX 2 J 

• Multiimpact 700 JX 3/700 JX 3 N をお使いの場合 ： 「¥Program Files ¥RP for MI 700 JX 3 J 

• Multiimpact 700 LX 2 をお使いの場合：「¥ Program Files ¥RP for Ml 700 LX 2」 

• Multiimpact 700 EX をお使いの場合 ： 「¥Program Files ¥RP for Ml 700 EX 」 

• Multiimpact 201 MX 2 をお使いの場合 ： 「¥Program Files ¥RP for M に 01 MX 2」 

• Multiimpact 201 HX をお使いの場合 ： 「¥Program Files ¥RP for MI 201 HXJ 


. エック . 


ちの画面び表示された場合は[はい]をク U ッ 
クしてください。フオルダび作成されます。 



〇 [0 K ] をクリックする。 


〇 [0 K ] をクリックする。 



NEC Multiimpact 700XX2 リモートバネルり< 


J ) インストールび完了しました。 
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今すく"じ NEC Multiimpact 700XX2 リモートバネルのヘルプをま示しますか？ 


…ほ。.觸 . i r いいえ咱） 


〇リモートパネルのヘルプを表示する場 
含は[はい]を、表术しない場含は 
[いいえ]をクリックする。 


[スタート]メニューの[ずべてのプ□グ 
ラム]または[プ□グラム]に 「NEC 
Multiimpact 700 XX 2」 の表示が化ていれ 
ばインストール完了です。 
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み 


[コント□ールパネル]フォルダを開く。 

Windows XP / Se「ver 2003の場合、[コント□-ルパネル]フォルダは、[スタート ]せら 
[コント□-ルパネル]をクリックすると開きます。 

Windows XP / Se 「 ve 「 2003 U かの OS の場合、[コント□-ルパネル]フォルダは、[スタート] 
か6 [設定]一[コント□ールパネル]をクリックすると開きます。 


[プ□グラムの追加と削除]をクリック 
する 。 （Windows XP/Server 2003の 
場合） 




ファイルの漏集(巳ま示がも就:入り曲ツ-ルの AJ けな） 

0巧. 〇 ホ 户がま をフォ ルタ国， 

アドレ：!>トロー J レ ywjl - 


を クラシツウま击じ切りをえる 


巧さ巧目 公 

♦ Windows Update 
がヘルプヒサポ-卜 
〇 コジ□-ルパネルのその他の才 




[アプリケーションの追加と削除]をダ 
ブルクリックする 。 (Windows XP / 
Server 2003以外の OS の場合） 







n ファイルを） ISM' 

CE> わおこ入り婚ツ—ルのヘルブお） 

■■■ 

J 和。?, - * • 

因]1なぉま任フォ M ぉぉ1苗 E X 

的；国- 


喃 

] ントロール,、. 


% W m 

觸::輝 G 端 1. 战绍 
歲蟲ぶ總遵ぉ盛:々ザ％ " hk 卜 

キーポードヴーム、がシヨサウシがマル 

島礙绿 

努ミ陪'[テ鄉っ.テ。に- 

曲画な通 

フォント フリン5 マウス タール 


塾 % 

ソ-ス故じ.. (PCMCIA) 


J：<f を历ザる- pjhn— ルバ克ルのオブシ 


'をぷ巧すると、その説明がを示さ 


黯! 
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ネットワークハ、 


の励[綱若 

タゴ^^ 


齒 

みけと力がタイヤ 

續 恭 

-K7 i?(D パスワ-ド 

# が 


リモートパネルの削除（アンインストール） 

ここではリモートパネルの削除（アンインストール）ちまを Mul 川 mpact 700 XX 2 の場合を例 
にあげて説明しています。 「 Mul 川 mpact 700 XX 2」 をお使いの機種に読み替えてください。 

次の手順で削除（アンインストール）を行ってください。 


• Windows XP で他のユーヴーびお使いのコンピュータに□グインしている場合 、 U 
モートパネルの削除（アンインストール）は行えません。各ユーヴーに切り替えて 
□グオフしてから削除（アンインス!-ール）を行ってください。 

• Windows XP で U モートパネルを削除（アンインス! -- ル）する場合は、実施者び 
「コンピュータの管理者」である必要びあります。 

• Windows 2日0日/ Server 2日日 3 /NT 4.日で U モートパネルを肖 U 除（アンインス 
卜ール）する場合は、実施者び 「 Administrators 」 または 「 DomainAdmins 」 グ 
ループのメンバーである必要びあります。 



50 



















• Windows XP、Windows 2000、 
Windows Server 2003の場合はちの画 
面が表示されます。 

①[プ□グラムの変更と削除]をク 
リ 、ソク します。 

(D「NEC Multiimpact 700 XX2 リモー 
トパネル」 を選択し、[変更と削 
除]または[変更/削餘]をク 
リ、ソク します。 



I 巧惊ぬ) ^ 


• Windows Me、Windows 98 、 

Windows NT 4.0 の場合はちの画面が 
表示されます。 

①[インストールと削陈]タブをク 
リックして「インストールと削 
除」シートを表示しまず。 

(D「NEC Multiimpact 700 XX2 リモー 
トパネル」 を選択し、[追力□と削 
除]をクリックしまず。 



0 [はい]をクリックする。 



〇 [ OK ] をクリックする。 

アンインストールの完了でず。 



J ) アンインストールげ完了しました。 


OK 
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正し < 動作しないとまは 

リモートパネルが正しく動作しないときは、じ(下の表を参照して処置を行ってください。 


症状 

原因と処置方法 

リモートパネルが起動し 
ない 

プリンタフォルダに必要なプリンタドライバが登録されていません。 

ープリンタドライバをインストールしてください。 

プリンタに対するユーザー権限がありません。 

ーコンピュータの管理者に権限を確認してください。 

リモートパネルでプリン 
夕への設定ができない 

プリンタに対するユーザー権限がありません。 

ーコンピュータの管理者に権限を確認してください。 

プリンタの[印刷巧]スイ、ソチが押されていません。（ディセレクト状態） 

- セレクト状態でないとプリンタの設定ができません。[巧刷巧]スイ、ソ 
チを押してください。 

プリンタが印刷中です。 

- 印!刷中の場合はプリンタに設定できません。印刷終了をお待ちくださ 
い。 
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PrinterSignalStation 


PrinterSignalStation の 4 き長 

PrinterSignalS ね tion とは、プリンタの状態を〕ンピュータ上から監視するためのユーティリ 
ティソフトウェアです。容易な操作で□一カルプリンタやネットワークプリンタの状態を確認 
することができます。 


PrinterSignalS ね tion には、次のような特長があります。 

• プリンタの状態変化に対する反応が速い 

• Windows OS に対する負荷が軽い 

• すべての監視プリンタの状態を一覧表示可能 

• ユーティリティからプリンタフォルダを呼び出し可能 

• ユー ティリティからリ モー トパネルを呼び出し巧能*^ 

• ターミナルサービス環境で動作巧能 

• 公開インタフェースを使用することじより、プリンタ装置の状態変化を取得するユー 
ザアプリケーシヨンを作ぶ巧能 


PrinterSignalS ね tion では、次のようなことができます。なお、 PrinterSignalS ね tion の操作 
ちまの詳細はオンラインマニュアルをご覧ください。 


プリンタの巧刷完了や エラー 発生を、夕 
スクトレイのバルーン表示でお知らせし 
ます。 


Q NEC Multiimpact 700XX2 凶 

Efl 刷巧 スイッチが 巧 ざれていま 廿ん 
2004/11/01 16:30:00 

：： 蟲 が 0^^ @哎み避 逝 3 


別途、リモートパネルのインストールが化要です。 
















プリンタの詳細な状態をダイア □ グボッ 
クスで確認できます。 



PrinterSignalS ね tion を正しく動作させるじは、次のいずれかが必要となります。それ L ソ外で 
は正しく動作しない場合があります。 

• LAN ボード （ PR - NP -06* * り、 LAN アダプタ （ PR - NP -07、 PR - NPX -05*2) 

• USB プリンタケーブル ( PR - CA - U 02)*3 

• プリンタケーブル （ PC - CA 205、 PC - PRCA -01) 


• 上記しが4の LAN ボードおよび US 目プ U ンタケーブル、プ U ンタ切替器、プ U ンタ共 
有器、およびプ IJ ンタバッファなどを接続した場合は、 PrinterSi 旨 nalStation は正 
しく動作しない場合びあります。 

• PrinterSi 旨 nalStation をご使用になる斷ま、 PrinterSi 旨 nalStation に対応したプ 
U ンタドライバを先にインス!-ールしておく必要びあります。プ U ンタドライバの 
インス!ルは、「プ U ンタドライバ」りページ）を参照してください。 

プ IJ ンタを監視するには、プ U ンタのプ□パティの[ポート]シートの[印刷する 
ポート]で、 LPT ポート、 US 目ポートまたは Standard TCP/IP Po けを選択する必 
要びあります。ネットワーク共有プ U ンタを監視するには、 PrinterSi 旨 nalStation 
をサーバコンピュータとクライアントコンピュータの両方にインス I -ールしてくだ 
さい。 PrinterSi 旨 nalStation Ver . 2より、 Standard TCP/IP Port に接続してい 
る場合の高度監視機能をサポートしました。 

• PrinterSi 旨 nalStation と PrintA 旨 ent の併用はできません。 

• Multiimpact 700 EX の PrintA 旨 ent 対応プ U ンタドライバでは PrinterSi 旨 nalStation 
はご使用になれません。 PrinterSi 呂 nalStation に対応したプ U ンタドライバをインス 
トールしてください。 


* 1 Multiimpact 700XX2N/700JX3N は標準で相当品を内蔵しています。 

*2 PR-NPX-05 は Mul 川 mpact201MX2、Mul 川 mpact 201 HX のみサポートしています。また、 PR-NPX- 
05 は PrinterSignalStation の高度監視に対応していません。 

*3 PR-CA-U02 は Mul 川 mpact 201 MX2、Multiimpact 201 HX、Multiimpact 700 XX2、Multiimpact 
700 XX2N のみサポートしています。 
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PrinterSignalStation に関する注意事頃 

ここでは、 PrinterSignalS ね tion を正常に機能させるためのを意事項じついて説明します。 


PrinterSignalStation を動作させる前 I 


PrinterSignalS ね tion を動作させる前(こ、下の項目を確認してください。 

• PrinterSignalS ね tion を正しく動作させるためじは、プリンタのプ□パティの[ポー 
卜]シートで[双ち向サポートを有効じする]をチェックし、プリンタとの双ち向通 
信機能を有効じする必要があります。 

• コンピュータ本体とプリンタの接続で、 NEC 指定じ(外のプリンタケーブルやプリンタ 
インタフェース変換アダプタまたはプリンタバッファ、プリンタ切替器、プリンタ共 
有器、プリンタセレクタなどを使用している環境では、 PrinterSignalS ね tion は正し 
く動作しない場をがあります。 

• PrinterSignalS ね tion は、□—カルプリンタ【こ対してもネットワーク上の共有プリン 
夕じ対しても使用できます。ただし、ネットワーク上の共有プリンタで使用される場 
合、 PrinterSignalS ね tion ソフトウ: l アおよび PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタ 
ドライバが、サーバ、クライアント両者にインストールされている必要があります。 

• PrinterSignalS ね tion は、プリンタプールをサポートしていません。プリンタのプロ 
パティの[ポート]シートの[プリンタプールを有効にする]がチェックされている 
場合は、 PrinterSignalS ね tion はプリンタの状態を正しく表示できません。チェック 
を外してご使用ください。 

• PrinterSignalS ね tion とプリンタポートを直接アクセスしてプリンタの状態を監視す 
るユーティリティを同時に使用すると、 PrinterSignalS ね tion が正しく動作しない場 
合があります。このような場合は、お使いのユーティリティに応じてプリンタの監視 
を行わないようじ設定してください。 


PrinterSignalStation の制 P 艮事頃 


-部〕ンピュータのパラレルポートの設定（例： ECP モード）によつては、 PrinterSignalStation 
の動作および巧刷【こ不具合が生じる場合があります。このような場合は、お使いのコンピュー 
夕の取扱説明書を参照し、パラレルポートの設定を変更していただくことにより、 
PrinterSignalS ね tion が正常に動作できるようになる場をがあります。 


U Printe を gnalS-tation 
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転送デ-夕量に応じて課をされるネットワ-ク眉境についてのごま意 


転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由して PrinterSignalS ね tion 
を使用している場合に、 PrinterSignalS ね tion の双ち向通信によってデータ乾送が発生し、課 
金されることがあります。考慮すべきネットワーク環境の例として、じ(下のケースがあります。 

• ネットワークプリンタが、公衆回線を経由した別のネットワーク上じを在する場合 

• プリントサーバ、 DNS サーバ、 WINS サーバが公衆回線を経由した別のネットワーク 
上じを在する場合 

• □一カルネ、ソトワークの通信自体が従量課金ネットワークの場合 

これらを避けたい場合は、じ(下のようじ設定してください。 

• プリンタのプ□パティの[ポート]シートの[双ち向サポートを有効じする]の 
チェックを外して、 PrinterSignalS ね tion の双方向通信機能を無効にしてください。 

• PrinterSignalS ね tion の[環境設定]ダイア□グボックスを開き、[監視するプリン 
夕の選択]シートにおいて、課金されるネットワークに接続しているプリンタの 
チェックを外し、 PrinterSignalS ね tion の監視対象から外してください。 
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PrinterSignalStation のインストール 

ここでは、 Windows XP 日本語版、 Windows 2000日本語版、 Windows Server 2003日 
本語版に PrinterSignalS ね tion をインストールしてか6プリンタが使えるようになるまでの 
ちまについて説明します。 


インストールするとをのま意事頃 


PrinterSignalS ね tion をインストールする(こは、 Windows XP / 2000 / Server 2003日本語版 
が動作する環境が必要です。 

—チェック- 

• Windows XP で他のユーヴーびお使いのコンピュータに□グインしている場合、 
PrinterSi 旨 nalStation のインストールは行えません。各ユーヴーに切り替えて□グ 
オフしてからインス!-ールを行ってください。 

• Windows XP で PrinterSi 旨 nalStation をインストールする場合は、実施者び「コ 
ンピュータの管理者」である必要びあります。 

• Windows 2000 /Server 2日日3で PrinterSi 旨 nalStation をインストールする場合 
は、実施者び 「 Administrators 」 または 「 DomainAdmins 」 グループのメンバー 
である必要びあります。 どちらのメンバーでをない場合は、インス!-ールを行うこ 
とはでさません。 

• インス I ルを始める前に、 Mumimpact に添付のプ U ンタソフトウェア CD-ROM 
を用后、します。 

• インス!-ールする前に、プ U ンタドライバをインス!-ールしてください。 


ここでは PrinterSignalS ね tion のインストールちまを Multiimpact 700 XX 2 の場合を例じあ 
げて説明します。 rMultiImpact 700 XX 2 J をお使いの機種に読み替えてください。インストー 
ルちまの画 面や説明文はお客様がご使用のコンピュータによつては表現などが異なる場合が 
あります。 


次の手順でインストールを行います。 

—チェック- 


Mumimpact に添付のプ U ンタソフトウエア CD - R 日 M は、 CD - R 日 M をドライブにセツ 
卜するだけで自動的にメニュープ□グラムを起動させる機能を持っています。自動的に 
メニュープ□グラムび起動しない場合は、 CD - R 日 M 内の MISETUP . EXE を実行してく 
ださい。 


U Printe を gnalS-tation 
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O プリンタソフトウェア CD - ROM をドライブにセツトする。 

[ Multiimpact シリーズプリンタソフトウェア]ダイア□グボックスが起動します。 


0 [Multiimpact 700 XX 2] を選択し、 
[0 K ] をクリックする。 

インストールずる機種を選択してくださ 
い。 



0 [プリンタソフトウェアのインストー 
ル] ボタンをクリックする。 


0 [ PrinterSignalStation のインストー 
ル] ボタンをクリックする。 


&ちの画面が表示された場含は、[はい] 
をクリックする。 

表示されなかった場合は、手順6へ進んで 
ください。 
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O [次へ]をクリックする。 



〇ちの画面が表示された場含は、[次へ] 
をクリックする。 

表示されなかった場合は、手順8へ進んで 
ください。 

インス I ル先の初期設定は Windows の 
起動ドライブの「¥ Program 円 les ¥ 
PrinterSigna に tation 」 です。 


インス!-ール先を変更したい場合は、[変 
更]をクリックして、インストール先を 
設定してください。 


インストんホの巧が > 

巧仙をインストールお別ルタろ透巧してください。 \ 


LJ 


PrinterSigna 吃わ tion のインストールホ 
C：¥Program Files¥PrinterSienalStation 


I 就 .. I 


Q キトンセル J 


インストル先のフオルタ ' ち遥巧してください。 
仍 (E): 


|.&| が化化师出面お ! JI 化 ! W りん巧 ! 而 1 


フオルが屯)： 


与に 3 Program Files 
田 白 Common Files 

む Com Plus Applications 
迈 口 Internet Explorer 
口 Messenger 
西 む microsoft frontpage 
曲な Movie Maker 


I OK I 〔 キ ヤン セル J 


O インストールするコンポーネントを選 
択し、[次へ]をクリックする。 



インストルする]ンが-ネントを迭巧し7ンインストルする]ンが-ネントの进巧を招隨します。 


; rPTggSWmnfSB ■口 BBT^iTa 

… □NEC Multiimpact 750/560 
: DNEC Multiimpact 750/21 OA 


INEC Multi 
: ■ DNEC Multiimpact 
: •□NEC Multiimpact 
‘ DNEC Multi— 

: □NEC Mult 
… QN 防 Mult 


魔撫恶飄 

ネントです。 


iltiimpact 

iltiimpact 

iltiimpact 


700JX3 
700LX2 
)X 201HX 
: *201MX2 


: DNEC PR-D750/210 ^ 
ち室な容を〇加 MB— (ドライブ C) 


<戻る® にみ への〉>卜1 〔 キわセル ] 
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O [インストール]をクリックする。 



[インストル]をウリッウしてインストルを刷をしてください。 

インストル設定を桂詔賊はあぞする巧合は、辰る悼ウリッルます。ウィザ-卜ちが了するには、[キみセル悼ウリッウし 


⑩ [完了]をクリックする。 

インストールが完了し、 
PrinterSignalStation が起動しまず。 




60 


















PrinterSigna 旧 tatiori の削除（アンインストール ) 

ここでは PrinterSignalS ね tion の削除ちまを説明します。 


PrinterSignalStation を削除ずる前に 


PrinterSignalS ね tion を削除する前に^ソ下の項目を確認してください。 


• Windows XP で他のユーヴーびお使いのコンピュータに□グオンしている場合、 
PrinterSi 呂 nalStation のアンインス I ルは行えません。各ユーヴーに切り替えて 
□グオフしてからアンインス!-ールを行ってください。 

• Windows XP で PrinterSi 旨 nalStation をアンインストールする場合は、実施者び 
「コンピュータの管理者」である必要びあります。 

• Windows 2000 /Server 2日日3で PrinterSi 旨 nalStation をアンインストールする 
場合は、実施者び 「 Administrators 」 または 「 DomainAdmins 」 グループのメン 
ノ く一である必要びあります。 

• PrinterSi 旨 nalStation のアンインス!ルを実行してもプ U ンタドライバはアンイ 
ンス I -ールされません。プ U ンタドライバをアンインス I -ールするとさは各日 S のド 
ライバのアンインス I -ールの項をご覽ください。 


次の手順で PrinterSignalS ね tion の削除（アンインストール）を巧います。 


[コント□ールパネル]フォルダを開く。 


Windows XP / Se 「 ve 「 2003の場合、[コント□-ルパネル]フォルダは、[スタート ]せら 
[コント□-ルパネル]をクリックすると開きます。 

Windows 2000の場合、[コント □ —ルパネル]フォルダは、[スタート]から協定]—口 
ント□-ルパネル]をクリックずると開きまず。 


ファイルの漏集(目ま示な）もちに入り(がツ-ルの〜Iレブお) 


0 [プ□グラムの追加と削除]をクリック 
する 。 （Windows XP/Server 2003の 
場含） 

[プ□グラムの追力□と削除]ダイア□グ 
ボックスが表示されまず。 


©を.©. ホ / P 巧ま なフォ ルタ国’ 


アドレス⑩ 1^] ント□ールバネル 

を 。ラシッゥま示に切り替える 1 

作業する分巧を送びます 

デスクトバのま示と テ- 7 

巧巧巧目 、ん 

♦ Windows Update I 

がヘルプとサポ-卜 

ネ9トワーウとインターネ9卜巧篇 1 ,, 

- ■ 
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[アプリケーションの追加と削除]をダ 
ブルクリックする。 （Windows 2000 
の場含） 

[アプリケーションの追加と削除]ダイア 
□グボックスが表示されます。 


ファイルの漏集©ま示がわ尉こ入り姐）ツ-ルのヘルプが 


和戻る ，■►，を1 'なおま なフォ ルタ’ d 履ほ I な K X 1 


j アドレス电)向コント□ールバネル 


面つ 

コシト□ールバネル 


み面鄭養 


アブリケーシ 3 ンの巧 化と巧«» 

アプリケーションや Windows コシボー 
ネシ トをインスト-ルわ C 阳刖除しま 
す。 

スキャナとがラ 

画 

タスク 


励 D と刖降 

Windows Uodate 

Windows 2000サボート 

な 

マウス 

較 

ュづザ 

国 

;。链グの 

绩 

画面 


或 

m 

增 



0 [プ□グラムの変更と削除]で、 

「PrinterSignalStation」 を選択し、 
[変更と削除]または[変更/削除]を 
クリツクする。 



ちの画面が表示されます。 


〇使用目的に応じてアンインストール方 
法を選択し、[次へ]をクリックする。 

[変更]を選択した場合は、コンポーネン 
卜の追加と削除を行いまず。手順5へ進ん 
でください。 

[修正]を選択した場合は、コンポーネン 
卜の再インストールを行います。手順6へ 
進んで < ださい。 

[削除]を選択した場合は、すべてのコン 
ポーネントを削餘します。手順7へ進んで 
ください。 


t ブトアブブの宰巧 

IhstallShieldfr) Wizard 力化ットアップの準巧を巧っているため、しばらくも待ちくだ 


がこそ 

巧ゲラムを巧更、峰正、また淵I臓します。 - 

PrinterSisnalStation セットわ：)•かサンス巧ゲラム〜):うこそ。このフ t ゲラムをほって、現なのインスト-ルを巧ます 

©11® 

遇! ID する巧しい巧朽ム ] ン本•ーネントを进折するか、あるいは刖陈するインストール活みの 

〇悔正® 

お回のセブげのでインストルしをすぺての巧! r' ラム ] ンホしネントを再インストルします。 

〇 削除(段 

すパてのインスト-ルされている]ンホ L キントを刖陆します。 


[ :戻る腔 I ' A \ 


L 


キトンセル I 


62 












































0 削除するコンポーネントのチェックを 
タトし、[次へ]をクリックする。 

手順8へ進んでください。 



インスいける ] ンがーネントを涯巧し、アンインストールする〕ンがーネントの进巧を解除します。 


… rUI か iMIlOgMiiWat: 抑 K1 
; □NEC Multilmpact 750/560 
- □NEC Multiimpact 7?' 

… DN 防 Multiimpact 7C 


;□NEC Multilmpact 750/! 

-’ ct 750/210A 

ct 700EX 

□ NEC Multilmpact 700XX2 

□ NEC Multilmpact 700JX3 
: QN 防 Multilmpact 700LX2 
: •□NEC Multilmpact 201HX 

i QN 防 Multilmpact 201MX2 

□ NEC PR-D750/210 


評撫顆親 



ここでチェックを付けるとコンポーネン 
卜を追化しまず。ちの画面が表示された 
場合は、プリンタソフトウェア CD-ROM 
を挿入し、 [ OK ] をクリックします。 


0ちのメッセージボックスが表示された 
ら、[はい]をクリックする。 

手順8へ進んでください。 




〇ちのメッセージボックスが表示された 
ら、[はい]をクリックする。 
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正し < 動作しないとまは 

次の表に PrinterSignalS ね tion が正しく動作しないときのを状とその原因、処置ちまを示しま 
す。それぞれのちまに従って対処してください。 



インストール/起動 

症状 

原因と処置方法 

PrinterSignalStation 
がインス!-ールできな 
い 

PrinterSignalS ね tion が対応していない 0 S にはインス!ルできません。 

一 PrinterSignalS ね tion のサポート 0 S は 、 Windows XP /2000. および 
Windows Server 2003です。ご使用になっている OS をご確認ください。 

インス!ル先の八ードディスクの空き容量がありません。 

一 PrinterSignalS ね tion は約 2 MB の容量を使用します。 2 MBJ :：/ (上の空き容 
量がある八ードディスクにインストールしてください。 

PrinterSignalStation 
が起動しない 

PrinterSignalS ね tion が正しくインストールされていません。 

一 PrinterSignalS ね tion が正しくインストールされていない可能性があり 
ます。いったんアンインス!ルし、再度インス!ルしてください。 

PrinterSignalStation 
が自動起動してしまう 
/自動起動されない 

PrinterSignalS ね tion が自動起動する、または自動起動しないに設定されて 
います。 

一[環境設定]ダイア□グボックスの[通知の設定]シートで、[ユーザ □ 

グオン時に通知を開始する]の設定をご確認ください。 

- チェックされていない場合は、 0 S に□グオンしても起動されません。 

起動時に 

fPrinterSignalService 
が開始されていませ 
ん。」と表示され、終了 
してしまう 

PrinterSignalS ね tion のサービスが正しく起動していません。 

①コンピュータを再起動し、 PrinterSignalS ね tion が正しく起動するかを 
ご確認ください。 

(D PrinterSignalS ね tion をいったんアンインス!ルし、再度インストー 
ルし直す ことで正しく 起動す るかを ご確認く ださい。 

設定 （1 / 2) 

症状 

原因と処置方法 

[環境設定]ダイア□グ 
ボックスが表示できな 
い 

環境設定を行うためのアクセス権がありません。 

一[環境設定]ダイア□グボックスにより、 PrinterSignalS ね tion の動作設定 
を変更するためには、「コンピュータの管理者」および 「 Administrators 」 
といった管理者権限が必要です。管理者権限で環境設定を行うか、システム 
管理者に連絡してください。 

使用したいプリンタが 
[監視するプリンタの選 
択]リストに表示され 
ない 

PrinterSignalS ね tion に対応したプリンタドライバがインストールされてい 

ません。 

一 PrinterSignalS ね tion をご使用になる場合は、 PrinterSignalStation に 
対応したプリンタドライバが必要です。 Prin お rSignalS ね tion 対応の 
Multilmpact に添付されているプリンタソフトウェア CD - ROM か6、 
PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタドライバをインストールしてご使 
用 < ださい。 

ーネットワーク共有プリンタで PrinterSignalS ね tion をご使用になる場合 
は、クライアント PC 側にも PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタドライ 
バをインス1ルする必要があります。 Prin お 「 Signals ね tion 対応のプ 
リンタドライバを 「 LPT 1:」 や 「 FILE :」 の接続先でインストールし、そ 
の後、接続先をネットワーク共有プリンタじ変更してください。 
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設定 （2 / 2) 


症状 

原因と処置方法 

使用したいプリンタが 
[監視するプリンタの選 
択]リストに表示され 
ない（続き） 

インス1-ールされているプリンタドライバの双方向通信の設定が有効になっ 
ていません。 

ーインス!■'ールされているプリンタドライバのプ□パティの[ポート] 
シートの[双方向サポートを有効じする]をチェックしてください。 


ご使用になるプリンタドライバが PrinterSignalS ね tion でサポートしている 
ポートに接続されていません。 

一 PrinterSignalS ね tion では、 「 LPTx :」、「 USBxxx 」 あるいは Standard 
TCP/IP Po けをサポートしています。ご使用じなるプリンタの接続先を 
ご確認ください。 

高度監視設定で動作し 
ない 

PR - NPX -05 じ接続しています。 

- PR - NPX -05 は高度監視に対応していません。 


PR - NP -06、 PR - NP -07 で 「PrintPort Mode 」 設定が Disable になっていま 
す。 

一高度監視設定で動作させるには、 PR - NP -06、 PR - NP -07 の 「Print 

Port Mode 」 を Enable に設定してください。 PR - NP -06、 PR - NP -07 の 
設定については PR - NP -06、 PR - NP -07 のマニュアルをご覧ください。 

ミま： KSP プリンタ支援ソフトウ I アを使用する場合は、 PrinterSignalS ね tion を 
通常監視に設定し、 PR - NP -06. PR - NP -07 の 「Print Port Mode 」 を Disable 
に設定してください。 


高度監視設定を行うために必要なコンポーネントがインストールされていま 
せん。 

-高度監視を行う場合は、ご使用になるプリンタ用のコンポーネントが必要 
です。コンポーネントのインス1ルについては 、 fPrinterSignalStation 
のインス!-ール」 （57 ページ）をご覧ください。 

[双方向サポートを有効 
にする]がチェックで 
きない。または「グ 
レー」で表示される 

PrinterSignalS ね tion に対応したプリンタドライバがインス!ルされてい 
ません。 

一 PrinterSignalS ね tion をご使用になる場合は、 PrinterSignalStation に 
対応したプリンタドライバが必要です。 PrinterSignalS ね tion 対応の 
Multilmpact に添付されているプリンタソフトウェア CD - ROM か6 

Prin お 「 Signals ね tion 対応のプリンタドライバをインストールしてご使 
用 < ださい。 


プリンタドライバの設定を変更するためのアクセス権がありません。 

-プリンタドライバの[双方向サポートを有効じする]の設定を変更する 
場合は、「コンピュータの管理者」および 「 Administrators 」 といった 
管理者権限が必要となります。管理者権限で環境設定を行うか、システ 
ム管理者に連絡してください。 

TerminalService での 
運用で、ユーザの権限 
にかぎらず、「環境設 
定」が変更できてしま 
ぅ 

TerminalService の設定で 「Terminal Server 4.0の Users と互換性のあるア 
クセス許可」が設定されています。 

一 TerminalService の動作設定として 、 「Terminal Server 4.0の Users と互 
換性のあるアクセス許可」が設定されている場合、 0 S の仕様により、 
TerminalService すべてのユーザに対して[環境設定]の変更が許可さ 
れます。システム管理者 LU かのユーザが環境設定を設定変更できないよ 
うにするには 、 「Terminal Server 4.0の Users と互換性のあるアクセス 
許巧」を設定しないでください。 


U Printe を gnalS-tation 
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プリンタ監視 （1/3) 


症状 

原因と処置方法 

[プリンター覽]ダイア □ 
グにプリンタが表示され 
ない 

プリンタが監視対象として設定されていません。 

-[環境設定] 一 [監視するプリンタの選択]で、ご使用になるプリン 
夕を監視が象に設定してください。 

プリンタエラーあるいは 
印刷完了が通知されない 

[環境設定] 一 [通知の設定]の各チェックボックスが正しく設定されて 
いません。 

一 PrinterSignalS ね tion は、この設定に応じてプリンタステータスの通 
知を行います。ご覧になりたい内容に従って各項目を設定してくださ 
い。 


ご使用になっているプリンタとプリンタドライバの機種名が一致してい 
ません。 

-► PrinterSignalStation は、設定されているプリンタがサポートかのプ 
リンタであることを認識すると、プリンタのステータス通知内容を 
「通常監視」と同等の内容に変更します。ご使用になるプリンタに対応 
した PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタドライバをご使用ください。 


[環境設定] 一 [監視するプリンタの選択]で、ご使用になっているプリ 
ンタの設定が「通常監視」に設定されています。 

-設定が「通常監視」の場合、通知内容は「高度監視」よりも簡易的な 
内容となります。詳細な情報を表示させるには、「高度監視」に設定 
してください。高度監視と通常監視の違いについては、オンラインマ 
ニュアルをご覧ください。 


「タスクバーと[スタート]メニューのプ□パテイ」の[タスクバー] シー 
卜の[カスタマイズ]で PrinterSignalStation の動作が「常に非表示」に 
設定されています （Windows XPL ソ降)。 

- 設定が「常に非表示」の場合は、バルーン表示による通知は行われま 
せん。「アクティブでないときに非表示」または「常に表示」に設定 
してください。 

状態ダイア□グボックス 
の「給紙装置」がグレー 
のまま表示されない 

[環境設定] 一 [監視するプリンタの選択]で、ご使用になっているプリ 
ンタの設定が「通常監視」に設定されています。 

-設定が「通常監視」の場合、「給紙装置」は表示されません。給紙装 
置を表示させるには「高度監視」に設定して<ださい。高度監視と通 
常監視の違いについては、オンラインマニュアルをご覧ください。 

状態ダイア□グボックス 
の「給紙装置」が「不明」 

と表示される 

プリンタの電源が入っていません。 

一 接続されているプリンタの電源が入っていない場合 、 PrinterSignalStation 
は給紙装置をすべて「不明」と表示します。プリンタの電源を入れてくださ 
い。 


ご使用になっているプリンタとプリンタドライバの機種名が一致してい 
ません。 

一 PrinterSignalStation は、接続されているプリンタがサポート外のプ 
リンタであることを認識すると、給紙装置をすべて「不明」と表示し 
ます。プリンタ装置に対応したプリンタドライバをご使用ください。 

状態ダイア□グボックス 
の「給紙装置」が「不明」 

と表示される（続き） 

PR-N PX -05 に接続しています。 

一 PR - NPX -05 は高度監視に対応していません。 

PR - NP -06、 PR - NP -07 で 「Print Port Mode 」 設定が Disable になって 
います。 

一 高度監視設定で動作させるには、 PR - NP -06、 PR - NP -07 「Print 

Port Mode 」 を Enable に設定してください。 PR - NP -06、 PR - NP - 
07の設定については PR - NP -06、 PR - NP -07 のマニュアルをご覽くだ 
さい。 

を： KSP プリンタ支援ソフトウ； L アを使用する場合は 、 PrinterSignalStation 
を通常監視に設定し、 PR - NP -06、 PR - NP -07 の 「Print Port Mode 」 を 
Disable に設定してください。 
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プリンタ監視 （2 / 3) 


症状 

原因と処置方法 

[ネットワークエラー]が 
表示されたままになる 

ネットワーク共有プリンタをご使用の場合、プリントサーバの電源が乂っ 
ていないか、ネットワークケーブルが正しく接続されていません。 

-プリントサーバの電源を入れてください。 

ーネットワークケーブルを正しく接続してください。 


ネットワークの設定が正しく行われていません。 

一 PrinterSignalS ね tion は、 SNMP プ□トコルを使用してプリンタの監 
視を行います。ネットワークエラーが発生しているプリンタに印刷を 
行って、印刷が正しく行えない場合は、 S ね ndard TCP/IP Po けの設 
定および 0 S の TCP / IP の設定を正しく行ってください。 

一 PrinterSignalStation を再起動してください。 

ーコンピュータを再起動して<ださい。 

「電源 OFF / ケーブル断」 

が表示されたままになる 

ご使用になっているプリンタの電源が入っていません。 

- プリンタの電源を入れてご使用ください。 


ご使用になっているコンピュータとプリンタが正しく接続されていませ 

- プリンタケーブル、ネットワークケーブルを正しく接続してください。 


接続ポートが 「 USBxxx 」 の場合、プリンタやプリンタケーブルが正しく 
設定されていません。 

一 PC 側のケーブルをいったんあいた後、再度接続し直すことで正しく 
動作する場合があります。 


Standard TCP/IP Po けで接続している場合は、[環境設定] 一 [監視する 
プリンタの選択]の「コミュニティ名」の設定と、ご使用になっている 
LAN ボード/アダプタの設定が一致していません。 

一 PrinterSignalS ね tion は、 SNMP プ□トコルを使用してプリンタの監 
視を行います。 SNMP プ□トコルによって、正しくネットワーク通信 
を行うためには、 PrinterSignalStation に設定されているコミュニ 
ティ名と、ご使用になっている LAN ボード/アダプタのコミュニティ 
名に同じ文字列を設定してください。 

「情報取得中」が表示され 
たままとなる 

ご使用になっているプリンタに正しく印刷できることをご確認ください。 

- ご使用になっているプリンタに正しく印刷できる場合は、印刷が完了 
したことを確認した後、 PrinterSignalS ね tion を再起動してみてくだ 
さい。印刷ができない場合は、 PC とプリンタの接続が正しく行われ 
ていることをご確認ください。 


U Printe を gnalS-tation 
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プリンタ監視 （3 / 3) 


症状 

原因と処置方法 

印!刷完了の通知が「遅い」 
または「早い」 

[環境設定]一[通知の設定]の[詳細設定]の設定をご確認<ださい。 

①プリンタが印刷完了したことを確認したい場合 

一[印刷時にジョブの同期を行う]をチェックしてください。この設 
定により、 PrinterSignalStation は、プリンタが印!刷を終了した 
ことを確認してから印刷完了を通知するようになります。 

(D プリンタの印刷完了確認が遅い場合 

- [印!刷時にジョブの同期を行う]がチェックされていて、印刷完了 
の通知が遅い場合は、ご使用じなるポートの[印刷時プリンタ監 
視間隔]を変更してください。プリンタの監視間隔を短く設定す 
ることで、印刷完了の通知をより速く行えるようになります。 

③プリンタの印刷完了確認が不要の場合 

- プリンタの印刷完了を確認する必要がない場合は、[印刷時にジョ 
ブの同期を行う]のチェックをタトしてください。この設定により、 
PrinterSignalS ね tion は、プリンタに巧して印刷データを送信し 
終わったことを確認した時点で印刷完了を通知するようになりま 
す。 

Standard TCP/IP Port で接続している場合、ポートの設定「標準 TCP/IP 
ポートモニタの構成」でに NMP ステータスを有効にする]が有効になっ 
ています。 

ープリンタドライバのプ□パティまたはサーバーのプ□パティの[ポー 
卜]シートー[ポートの構成]のに NMP ステータスを有効にする] 

のチェックを外してくださし、。 

巧用り結果が不正になる 

ご使用になっているプリンタとプリンタドライバの機種名が一致してい 
ません。 

一 PrinterSignalS ね tion に対応していないプリンタを「高度監視」設定 
で監視した場合、印刷結果が不正になる場合があります。その場合、 
[環境設定]一[監視するプリンタの選択]でご使用になっているプ 
リンタの監視設定を「通常監視」じ変更してください。 


その他機能 


症状 

原因と処置方法 

リモートパネルが起動 
できない 

PrinterSignalS ね tion に対応したプリンタのリモートパネルがインストール 
されていません。 

一 PrinterSigna に tation に対応したプリンタのリモートパネルをインストー 
ルしてください。 

リモートパネルに対応したプリンタドライバがインス1-ールされていませ 

リモートパネルに対応したプリンタドライバをインス!-ールしてくださ 
い。 
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その他の OS 願 


ここでは、日本語 MS - DOS 環境から巧刷をするためじ必要なアプリケーションの設定を説明 
します。 


プ IJ ンタを指定する 

アプリケーションで作成したデータを巧刷するときじはアプリケーション上で、使用するプリ 
ンタを指定する必要があります。 

一番適切な指定はお使いの機種名に合ったものですが、 Multilmpact の名称が指定できなくて 
も、アプリケーションのプリンタ設定メニューに NEC のプリンタがある場合は、これらを次の 
優先順位で指定してください。 


• Multiimpact 700 XX 2/700 XX 2 N /700 JX 3/700 JX 3 N の場合 


優先順位 

プリンタ名称 

1 

Multiimpact 700 XX 2. Multiimpact 700 XX 2 N . 

Multiimpact 700 JX 3 、Multiimpact 700 JX 3 N 

2 

Multiimpact 700 JX 2 

3 

Multiimpact 700 XX、 Multiimpact 700 JX 

4 

PC - PR 700 XH 、 PC - PR 700 JH 

5 

PC - PR 700 X 、 PC - PR 700丄 PC - PR 700/55 A 

6 

PC - PR 201/87 LA 、 PC - PR 201/65 LA 

7 

上記 t ソタトの PC - PR 201 系プリンタ 
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• Multiimpact 700 LX 2 の場合 


優先順位 

プリンタ名称 

1 

Multiimpact 700 LX 2 

2 

Multiimpact 700 LX 

3 

Multiimpact 700 JX 、 Multiimpact 700 XX 

4 

PC - PR 700 XH 、 PC - PR 700 JH 

5 

PC - PR 700 X 、 PC - PR 700丄 PC - PR 700/55 A 

6 

PC - PR 201/87 LA 、 PC - PR 201/65 LA 

7 

上記 L が卜の PC - PR 201 系プリンタ 


• Multiimpact 700 EX の場合 


優先順位 

プリンタ名称 

1 

Multiimpact 700 EX 

2 

Multiimpact 700 JX 、 Multiimpact 700 XX 

3 

PC - PR 700 XH 、 PC - PR 700 JH 

4 

PC - PR 700 X 、 PC - PR 700丄 PC - PR 700/55 A 

5 

PC - PR 201/87 LA 、 PC - PR 201/65 LA 

6 

上記 LU 外の PC - PR 201 系プリンタ 


• Multiimpact 201 MX 2/201 HX の場合 


優先順位 

プリンタ名称 

1 

Multiimpact 201 MX 2. Multiimpact 201 HX 

2 

Multiimpact 201 MX 

3 

PC - PR 201/65 

4 

PC - PR 201/65 LA 、 PC - PR 201/87 LA 

5 

上記 LU 外の PC - PR 201 系プリンタ 


• 選択するプ U ンタによっては、印刷結果びアプ U ケーシヨンでの設定と一部異なる 
ことびあります。 

• アプ U ケーシヨンによっては、 Mul 川 mpact の機能の一部びサポートされていない 
場合びあります。 
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